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présent décret est faite en conformt des 

Le président du conseil des ministres, | fois, décrets et règlements en vigueur, Fe, 

LOIS sur la proposition du ministre de l'inlé- ; promu dans l’ordre national de la 14 = 

rieur, cite à l'ordre de la Nation: d'honneur : 5°04 


Loi n° 47-580 portant fixation du budget de 
reconstruction et d'équipement pour l'exer- 
cice 1947. 


LE fcatif au Journal of/iciel mars 
4%: 

Page 2028, 1 colonne, article 17, avant-der 
hière et dernière ligne, au lieu de: « seront 


réimputées, à due concurrence. », dire: 
« .scront rélimpuiés, à due ». 

Pa 2e colonne, qre ligne, article 45, 
au lieu de: « dépenses engigés par eux... », 
lire: « dépenses engagées par eux... »; 
3 colonne, article 50, {re Jigne, au lieu de: 
« Les dispositions qu'enlraîinera… », lire: « Les 
dép qu’ ntuainera…, 


Loi n° 47-581 portant ouverture de crédits pro- 
visoires au titre des dépenses militaires 
pour le 2° trimestre de l'exercice 1947, 


Rectificauf au Journal officiel du 4e avril 
4947: page 3056, {re colonne, article 4, 3° et 
et 4e ligne, au lieu de: « 14 milliards 
», lire: « milliards 236 mil- 
dons 112000 F... ». 


Loi n° 47-585 relative au statut des entreprises 
de groupage et de distribution des journaux 
et publications périodiques. 


Rectificatif au Journal ofjiciet du 3 avril 
4917: page 3126, 2e colonne, article 6, dernière 
ligne, au l'eu de: « l'article 10 ci-après... », 
dire: « l'article 42 ci-après... ». 


Loi n° 47-587 complétant et modifiant 
la législation économique. 


Reclificalif au Journal ofjiciel du 5 avril 
1947: page 3191, 2e colonne, article 2, dre et 
2 ligne, au lieu de: « le paragraphe 1er de 
l'article 37... », l're: « le paragraphe 4° de 
l'article 37... ». 


DÉCRETS, ARRÊTÉS 
& CIRCULAIRES 


MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 


Citations à l'ordre de {a Nation. 


Le président du conseil des ministres, 
sur la proposition du ministre de l'inté- 
ricur, cite à l’ordre de la Nation: 

M. Légee (Jean), pour les motifs sui- 
vants: ancien maire d'Evian, magistrat 
municipal de haute valeur, doit abandon- 
ner <es fonctions dès novembre 1940. 
Entré très tôt dans la Résistance, il y joue 
un rôle très important: Arrêté en février 
4914, il est déporté, Mort pour la France. 

Fait à Paris, le 21 mai 1947, 

Le président du conseil des ministres, 
PAUL RAMADIER, 

Par le président du conseil des ministres : 

Le ministre de l'intérieur, 
ÉDOUARD DEPREUX. 


M. Lyard (Albert), ancien maire d'An- 
necy (Haute-Savoie), pour les motifs sui- 


vants: ingénieur T. P. E., organisateur de 
la résistance A. $S. et N. A. P. en Haute- 
Savoie, puis dans l'Isère, entré duns la 


landestinité, nommé membre du C.D.L. 
ut un des organisateurs du maqus du 
! Porté à la tête de l’administra- 


ses profondes convictions démocratiques 
et à son action dans la résistance. Palriote 
fervent et citoyen totalement dévoué au 
bien publie. Mort à son poste terrassé par 
cinq années de lutte et de faligues. 

Fait à Paris, le 21 mai 1917. 


Le président du conseil des ministres, 
PAUL RAMADIER. 
Par le président du conseil des ministres: 
Le ministre de l'intérieur, 
EDCUARD DEPREUX. 


Le Gouvernement cite à l'ordre de la 
Nation: 

M. Lacour (Edouard), ancien adjoint au 
maire d'Agen, pour les molifs suivants: 


résistant depuis mars 1951, s’est dévoué : 


sans relâche, organisant une chame de 
diffusion de la presse clandestine, Arrêté 
en février 1944, torturé, transféré à Neuen- 
vamme, il est décédé le 10 mars 1945. 
Personnalité éminente qui avait acquis, 
dans ses fonctions d’adjoint au maire, de 
1995 à 1941, une autorité et un prestige 
incontestables, grâce à son dévouement 
inlassable, 


Fait à Paris, le 21 mai 1947, 
PAUL RAMADIER. 
Par le président du conseil des ministres: 


Le ministre de l'intérieur, 
ÉDOUARD DEPREUX. 


+0 


Décret du 15 janvier 1947 portant promo- 
tion dans l’ordre national de la Légion 
d'honneur. 


Par décret en date du 15 janvier 1947, 
rendu sur la proposition du ministre de 
l'intérieur, vu la déclaration du conseil 
de l'ordre de Ja Légion d'honneur portant 
que la promotion du présent décret est 
faite en conformité des lois, décrets et 
règlements en vigueur, est promu dans 
l’ordre national de la Légion d'honneur: 


Au grade d'officier. 
M. Bourhis (Yves), conseiller général, 


maire de Faou (Finistère). Chevalier du 
7 juillet 1993. 


Décret du 21 mai 1947 portant promotion 
dans l'ordre national de la Légion 
d'honneur. 


Par décret en date du 21 mai 1947, pris 
en conseil des ministres, sur la proposi- 
tion du président du conseil des ministres 
et du ministre de l’intérieur, vu la décla- 
ration du conseil de l’ordre de la Légion 
d'honneur portant que la promotion du 


Au grade de commandeur. 


M. Connet (Mattéo-Ange-Laurent), préfet 
| hors cadres. Oflicier de Legion 
| neur du 2 mars 1939. 


Décret du 21 mai 1947 portant promotion 
dans l’ordre nationai de ta Légion ü hon. 
neur. 


Par décret en date du 21 mai 4947, rendu 
sur la proposition du président du co-eil 
des ministres et du ministre de l'intérieur, 
vu la déclaration du conseil de l’ordre na. 
tional de la Légion d'honneur portant que 
les promotions du présent décret sont fai 
{es en conformité des lois, décrets et rècle 
ments en vigueur, sont promus dans l'or. 
dre national de la Légion d'honneur : 


Au grade d'officier. 
MM. 

Chevaldonne (Pierre-François), directeng 
de l'orphelinat municipal Serenne, à Or- 
léans. Chevalier depuis 1927. 

Marrou (Jean-Baptiste), maire de Ce\vrat 
(Puy-de-Dôme). Chevalier du 30 juin 
1927. 

Pages  (Marcel-Raymond-Georges}, direce 
teur de Ja réglementation et des étran- 
gers au ministère de l'intérieur, Cheva- 
lier du 24 janvier 1935. 

Pouchol, chef de division à la préfeciurd 
des Alpes-Maritimes. Chevalier du 1° 0ù4 
1931 


Décret du 21 mai 1947 portant promotion 
dans l’ordre national de la Légion d'hon- 
neur. 


Par décret en date du 21 mai 1947, rendu 
sur la proposition du conseil des ministres 
et du ministre de l’intérieur, vu la loi du 
43 juillet 1923, vu la déclaration du con- 
seil de l’ordre national de la Légion d'hon- 
neur portant que la promotion du prisent 
décret est faite en conformité des loi:, dé- 
crets et règlements en vigueur, est promu 
dans l'ordre national de la Légion à hon- 
| neur: 


Au grade d'officier. 


M. Sicot (Marcel-Jean-Marie), secrctuire 
général pour la police, chargé de Ja sous- 
direction de la police économique à la di- 
rection générale de la sûreté nationale, 
Chevalier depuis le 6 janvier 1938. 


Décret du 21 mai 1947 portant nominations 
dans l’ordre national de !a Légion d'hon« 
neur, à titre posthume. 


Par décret en date du 21 mai 1947, rendu 
sur la proposition du président du conseil 
des ministres et du ministre de l’intérieur, 
vu la déclaration du conseil de l’ordre ne- 
, tional de la Légion d'honneur portant que 
les nominations du présent décret sont fai- 
: tes en conformité des lois, décrets et règle- 

ments en vigueur, sont nommés dans | or 
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dre national de la Légion d'honneur, à 
titre posthume : 


Au grade de chevalier. 
MM. 

Jeger (Jean), ancien maire d'Evian (Haute- 
Savoie); 4% ans de pratique profession 
nelle, des fonctions élecitives et de ser- 
vices militaires et de guerre. 

Lvyard (Albert), ancien maire d’Annecy 
Jlaute-Savoie) ; 335 ans de pratique profes- 
s'onnelle et de fonctions électives. A été 
cite à l'ordre Ja Nation. 

À « 


Décret du 21 mai 1947 portant nomination 
dans l’ordre national de la Légion d'hon- 
neur. 


Par décret en date du 21 mai 1947, rendu 
sur la proposition du président du conseil 
des ministres et du miuistre de l'intérieur, 
vu la déclaration du conseil de l'ordre na- 
tinnul de la Légion d'honneur portant que 
le: nominations du présent décret sont fai- 
te en conformité des lois, décrets et règle- 
ments en vigueur, est nommé dans l'ordre 
national de la Légion d'honneur: 


Au grade de clevalier. 


\f. Boschetti {Lucien-Jean), maire d'An- 
necv: 34 ans d'activité professionnelle et 
-ervices militaires de guerre. 


+0 +- 


Décret du 21 mai 1947 portant nomination 
dans l’ordre national de la Légion d’hon- 
neur. 


Par décret en date du 21 mai 1947, rendu 
sur la proposition du président du conseil 
des ministres et du ministre de l'intérieur, 
vu Ja déclaration du conseil de l’ordre de 
la Légion d'honneur portant que la nomi- 
nation du présent décret est faite en con- 
formité des lois, décrets et règlements en 
vigueur, est nommé dans l'ordre national 
de la Légion d'honneur : 


Au grade de chevalier. 


M. Vautrin (Emile-André), ingénieur di- 
visionnaire des pares et jardins de la ville 
de Paris: 33 ans de pratique profession- 
uelle et de services militaires de guerre. 


Décret du 21 mai 1947 portant nominations 
dans l’ordre national de la Légion d'hon- 
neur. 


Par décret en date du 21 mai 1947, rendu 
sur Ja proposition du président du conseil 
des ministres et du ministre de l'intérieur, 
Vu la déclaration du conseil de l'ordre 
de la Légion d'honneur portant que les 
horminations du présent décret sont faites 
en conformité des lois, décrets et règle- 
ments en vigueur, sont nommés dans 
l'ordre national de la Légion d'honneur: 


Au grade de chevalier, 
MM. 
liye (Louis-Alphonse), conseiller munici- 
de Sceaux: ans de pratique pro- 
essionnelle, de services Inililaires de 
guerre et de fonctions électives, 


Décret du 21 mai 1947 portant nominations 


Isnal  (Victor-Hugo), ancien adjoint au 

maire de Chamalières (Puy-de-Dôme) : 
45 ans de fonctions électives, de prati- 
que professionnelle et de services mili- 
taires de guerre. 


Larricu (Henri), sous-directeur à l'admi- 
nistration centrale; 20 ans de fonctions 
publiques et de services militaires de 
guerre. 


Pelletier (Paul-Henri), chef de bureau à 

l'âädministration centrale: 22 ans de ser- 

vices civils et militaires. 

M° Peille {Etienne-Pierre), conseil juridi- 
ue au ministère de l'intérieur: 25 ans 

d'activité professionnelle et de services 

militaires de guerre. 


+ 


dans l'ordre national de la Légion d'hon- 
neur, 


Par décret en date du 21 mai 1947, rendu 
sur Ja proposition du président du conseil 
des ministres et du ministre de l'intérieur, 
vu les lois des 1% juillet 191% et 14 mai 
1939, vu la déclaration du conseil de l'ordre 
de la Légion d'honneur portant que les 
nominations du présent décret sont faites 
en conformité des lois, décrets et règle- 
ments en vigueur, sont nommés dans 
l'ordre national de la Légion d'honneur: 


Au grade de chevalier. 
MM. 

Allias (Julien-Joseph\, lieutenant au corps 
des sapeurs-pompiers de Pontivy (Mor- 
bihan) ; 41 ans de services civils et mili- 
taires, dont 25 ans de services dans un 
corps de sapeurs-pompiers, 


Enos (Constant), capitaine honoraire des 
sapeurs-pompiers de Ja ville de Conches 
(Eure) ; 55 ans de services dans un corps 
de sapeurs-pompiers, 


Gourmelen (André-Guénolé-Laurent), lieu- 
tenant de sapeurs-pompiers à Pont-Aven 
(Finistère) : 41 ans de services civils et 
militaires, dont 37 ans de services dans 
un corps de sapeurs-pompiers, 


+e+- 


Décret du 21 mai 1947 portant nominations 
dans l’ordre national de la Légion d’hon- 
neur. 


Par décret en date du 21 mai 1947, rendu 
sur la proposition du président du conseil 
des ministres et du ministre de l'intérieur, 
vu la loi du 13 juillet 1923, vu la décla- 
ration du conseil de l'ordre de là Légion 
d'honneur portant que les nominations du 
présent décret sont faites en conformité 
des lois, décrets et règlements en vigueur, 
sont nommés dans l'ordre national de la 
Légion d'honneur : 


Au grade de chevalier. 
MM. 
Koeberle (André-Etienne-Melchior), com- 
missaire aivisionnaire de police à Stras- 
bourg: 45 ans de fonctions publiques et 
de services militaires. 


Stromboni (Jean-Baptiste) ; 21 ans de ser- 
vices publics et militaires de guerre. 


MINISTÈRE DE LA GUERRE 


Décret du 20 mai 1947 portant promotione 
et nominations dans l'ordre national de 
la Légion d'honneur, 


Par décret en date du 20 mai 1947, sont 
promus et nommés dans d'ordre national 
de la Légion d'honneur, pour services de 
guerre exceptionnels : 


Au grade d'officier. 


RFLTRAMI (Georges), lieutenant-coionel, 
VANAERDE (Fernand-Jean), capitaine. 


Au grade de chevalier. 

ALOISE (Jean-Pierre), sous-lieutenant. 

ARENE (Gcorges-René-Jouis), lieutenant. 

Cette nomination annule et remplace toute 
citation pour faits analogues de résistance, 

RALLAZ (Jules), adjudant-chef. 

BEGUE (Camille), leutenant. 

Cette nominalion annule Ia citation À l'on 
dre de la division no 285 du 16 juin 1945. 

BELLIER  (Paul-Joseph-Pierre), 
mission de 1re classe. 

COGNAG (Ambroise). 

DELNOMDEDIEU (Pierre). 

DEVEVEY (Louis-Emile-Anne-Charles). 

DUCROS  (Georges-André-Frédéric}, pscud@ 
Roberl Guy, capitaine 

EPRINCHARD (Albert-Pierre), lieutenant, 

FETY dit DE LA BRANGELIE (Jean-Marcek 
Louis-Napoléon), lieutenant. 

Annule la citation armée n° 12% du 7 no 
vembre 1945, 

FOEX (FrançoiseMarguerite), pseudo Kim 4 
chargée de mission de 2e classe. 

GAUDEFRIN (Georges-Louis). 

Cette nomination annule la cilalion 
sion n° 2 du 15 avril 1945. 

GUIONNET  (Robert-Touis-Ernes!), 
Robert, capilaine. 

LAVOISIER 
mandat. 

LEVY (üeorges). chef de bataillon, 

Cette nomination annule la citation à l'on 
.dre de l'armée n° 1229 du 9 octobre 1945. 

LEVEQUE (Jean-Louls-Armand,. 

Cette nomination annule Ja citation À l'or- 
dre no 137. 

MALFAIT (Arthur), commandant. 

MAUNY (Raymond-Roger),, chargé de mis 
sion de {re classe. 

Cette nominalion annule la citallon À l'on 
dre de l'armée n° 1318 du 143 novembre 1945, 

MEYER (Raymond), lieutenant. 

MOREAU (Georges-Basile-Louis. 

Cette nomination annule la citalion à l'on 
Are de la brigade du 14% juillet 1945. 

NOCETTI (Fernand-Alber!), pseudo Henri, 
lieutenant, 

Cette nomination annule la citation no 1918 
du 10 novembre 1919 

RENAUD (Charles), commandant. 

REYNAUD (Robert). 

Cette nominalion annule loule cilalion ac 
cordée pour fails de résistance. 

ROSENBLITH dit ROZAN 
sous-lieutenant. 

TARRADE (Jean), capilaine. 

TEULERY (Louis-Georges), chef de bataillon. 

VIVIEN (Marcel), capitaine. 

Cette nomination annule la citation À l'or- 
dre de Ja division en date du %0 scptembre 
1y14. 

WAUTERS {Georges-Jean), 

Ces promoiions et nominations comportent 
l'attribution de la Crofx de guerre avec 


chargé de 


p-eudæ 


(Gaston-Viclor-Georges), come 


{Jean-François}, 


lfeutenant. 
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AISSA (Bernard), capitaine. 
CHABRE (Ernes!), deuienant. 
AUBIN (Robert-Henri-Alphonee), capitaine. 
CIHASSAIN DE MARCILLY (Jean-Michel-Xa- 
wier-Marle), capitaine. 
COURBOT, allas FLORIVAL (Georges-Jo 
genh)}, 
FALBISANER 
JAUDON (Pierre), lieutenant. 


(Robert). 


MAIRE (Pierre Alexandre), lleutenant. 

PARLEANI (Christian-Albert), chef d'esca- 
dron. 

RAUILHAC (Raymond-Pierre), pseudo Gros 
Caillou, tieutenant. 


REGNIER (Jean-Marle), capitaine. 

SARRES (lrénée-René), lieutenant. 

ette nominaikn annule la citation armée 

no du 18 novembre 1935 et la citation 

à l'ordre n° 21 de la 15° région. 
VIGNERON-LAROSA (Alex), lieutenant. 1 
Cetie nomination annule la citation à l'er- 

dre de l'armée no 4317 du 148 novembre 1949. 


o 


ations ne comportent pas l'attri- 


Ces nomi 


bution de !n Croix de guerre avec pafme. 
Régularisa‘ion. 
RAUX Fernand#Henri), dlieutenant. Pour 
prendre rang du 24 août 1916. 
Cette nomination comporte l'attribution de 
da Croix de guerre avec palme. 
© 


Décret du 20 mai 1947 portant nominations 
dans l'ordre national de la Légion 
d'honneur. 


Par décret en date du 20 mai 1947, sont 
nommés dans l'ordre national de la Légion 
d'honneur, pour services de guerre excep- 
tionnus! 

Au grade de chevalier. 

ANTONINI Rarymond-Ange-Antoine), <omn- 
mania 

ARMANDO (Edouard), capitaine. 

RERNSTPIN (Maniel), lieutenant. 


ARAY (Ma Disiré-Justin), médecin 
lieutenant. 

BLAVOUX (A ] cois-Louis), médecin 
ca! 1 

RLAYAC P Charles), médecin 


rnard-Henri), commandant, 


BOURG } nd), pseudo Ninan, 
ca 

BOUQUET capitaine 

BOU\ 1] ind), licutenan 

BRACAVAL ) pitaine 

BRON FR ] 

CARLIER (Jacques), commandant. 

CATHALA (Gaston-Jean), <apitaine. 

CAUDRON fCharles), commandant, 
Henr:), pseudo Boue!, capi- 

CHOPIN l-Léon), capitaine. 

CHUCHU (André-Fernand), lieutenant. 

CORPS 1 (Albert Fernand), lieute- 
nau! 

COTE sois), pseudo Stromboll, chef 
de balaiilen, 

Annuie la citation à l'ordre de la brigade 
du octobre 194. 

COUTY (Raymond-Pierre). 

OOUTY BONE (Jeanne 

_DRAPRER (licrre-Cyrprien), pseudo Frein, 
liculenant, 

FENR 

FRAISSE ‘Lurien), pceudo Xavier, capi- 


PRE (Ge rces-Joceph) 


médecin ca- 


Plinine, 


GARDERYS (Jean), lieutenant. 

GEORGES {Alibert), capitaine. 

GOBLET (Auguste), asnirant, 

HOURIEZ (Pierre-Joseph), capitaine. 

JACQUES (René-Jules), chef de bataillon. 

LACHAUD (Paul-Henri), capitaine. 

LAFAY (Jean-Claude), ehef d'escadron. 

LAMAISON (Pierre-Henri}, commandant. 

Annule Ja citation à l’ordre de la division 
pour faits analogues de résistance, 

LANET (Josephierre). 

LE RRUN (Pierre). 

LEFAUCHEUX (Marie-IKlène). 

LE PERSONNIC (Lucien-André), capitaine. 

Ces nominations comportent l'attribution de 
la Croix de gucrre avec palme. 

ALLAIN (Yves), lieutenant. 

ANDRE dit NOEL (Marcel-Yves), capitaine. 

ANDRE (Georges), capitaine. 

BADER (Jean), capitaine. 

EARBAZA (Claude), lieutenant. 

BARRIERE (Alfred-Baptiste), capitaine. 

BERNARD (Paul), capitaine de réserve, 

BESSON (Emile-Murius), pseudo Giraud, Ca- 
pitaine. 

BIGET (Albert-Marie-Charles), 

BOUCHIER (Louis), lieutenant. 

BROGUET (Robert), pseudo Boby, capitaine. 

CALAIS dit LUCIEN (Ermile-Marie-Louis), 
sous-lieutenant de réserve. 

CHERIFI (Maurice), commandant. 

CORNETTE (André-Jean), lieutenant de ré- 
serve, 

DANEZINI (Hubert-Maurice}, capitaine. 

DESCHAMPS (Elie-Paul-Emile), capitaine. 

DOUGADA ({René-Placide-Eliacin), maréchal 
des logis. 

FAIVRE dit MARIO (Marcel-Henri), lieute- 
pant. 

FRICKER 
taire. 

GARÇONX - DUFOUR 
d'escadron. 

GUERIN (Paul-Adrien-Marie), capitaine. 

GUEUGNIER (Eric), lieutenant. 

JALES (Robert-Théophile), pseudo Leroy et 
Baveux, lieutenant, 

LEFEVRE (René), lieutenant. 

Ces nominations ne comportent pas l'attri- 
bution de la Croix de guerre avec palme, 

te 


(Henri-Geoffroy)}, auménier mili- 


(Laurent-Justin), chef 


Décret du 20 mai 1947 portant nominations 
dans l'ordre national de la Légion 
d'honneur, 


Par décret en date du 20 mai 1947, rendu 
sur la proposition du président du conseil 
des luinistres et du ministre de la guerre, 
le conseil de l'ordre entendu, sont nom- 
més chevaliers de la Légion d'honneur, à 
titre posthume, les membres des Forces 
francaises de l’intérieur dont les noms eui- 
vent : 

ANTETOMASO (MarceN, sous-Tieutenant des 
Forces françaises de l'intérieur: entré dans 
la Résistance dès février 1941, Chargé de mis- 
sions au cours des années 1941 et 1912, en a 
effeciué plusieurs qui ont été remplies à da 
satisfaciion de ses chefs, A participé à tous 
les parathutages de la région de ia Haute- 
loire 6! de la Lozère et, à la tête de son 
groupe, à plusicurs destructions de ponts «et 
d'ouvrages d'art, ordonnés par Le 
à février 1%, avec son groupe, attaqua un 
Couvoi ailemand, au cours duquel quatre sol- 
dats firent tués et un camion capturé. Arrélé 
la Gestapo le 42 février 1944, interrogé, 
resla anvet, ne dévoilant rien 


23 Mai 


de l'organisation du réseau, qu'il connas;if 
parfaitement. Déporté à Dora le 3 mai 14: 
a été assassiné par les S. £. sur les quais 44 
la gare de Bergen-Belsen, Je 41 avri 19,5 
Croix de guerre avec palme. 


BECHARD (LouisPaul\, lieutenant des For. 
ces françaises de Jinitrieur: fait prison; 
en 12410 dans un ouvrage de la ligne Mazsinot} 
n'a jamais désespéré de la victoire et à de 
plové tous ses ocofforts pour rejoindre Je 
Fortes françaises comihatlantes, Après 
tentatives d'évasion malheureuses, à réussi à 
quitter le camp de représailles de Lubeck. Rei 
pris dans la région de Trèves, a €lé fusillé 
par des Allemands. Craix de guerre avea 
palme. 

BERTRAND Louis), lieutenant des Forces 
françaises de l'intérieur: résistant de la red 
mière heure, a, pendant quatre années, mené 
la lutte contre l'envahisseur ef subi dix-<e,t 
mois de prison pour son atlilude antiallea 
mande. A participé personnellement au sabo- 
lage du câble souterrain ParisStrachoury. 
D'un courage exemplaire. a été mortellement 
biessé, le 4 septembre +915, à Sorneville, dan 
l'accomplissement d'un coup de main sur un 
poste allemand. À été ciié. 

BISSON (ArnauÏ}, capitaine des forces frana 
çaises de l’intérieur: brilant officier d'opés 
rations, d’un dynamisme et d’une audare pxe 
traominaire, n’a jamais accepté l'idée de 
défaite et s’est fait, dans l'Oise, le pionnier 
de la résistance à l'ennemi en organisant des 
parachutages dans l'Oise en mars Chass 
par la Gestapo, a renoncé volontairement à 
toute vie de famile pour se consacrer entiè« 
rement à l'organisation du département de 
l'Aisne. Grâce à ses qualités incomparahles 
d'animateur, à su tirer Je maximum de fa ré 
ion et de ses hommes, Développant une in 
assable activité dans tous les domaines, 
payant régulièrement de sa personne, à orga- 
nisé plus de soixante opéralions et dirisé de 
nombreux coups de mains. ŒÆst tomhé 
rieusement en service commandé le 30 juin 
1931. Croix de guerre avec palme, 


BLOCIT lieutenant des 
forces françaises de l’intérieur: résistante da 
la première heure, a été volontaïre pour lea 
missions les plus dangereuses, malgré les ras 
cherches et une condamnation à dix ans do 
travaux forcés dont son activité à Lron lui a 
valu d’être l’objet. Passée dans la région de 
Toulouse, fut chargée de porter à Londres 
divers documents æt franchit la frontière es. 
pagnole à pied; arrêtée, sut se faire libérer et 
gagner l’'Angéeterre. Volontaire une fois en- 
core, subit un entraînement technique 
Cial de radio, Partie pour la Franee par ve- 
dette rapide le 24 décembre 1943, fut bles® 
au cours d'un engagement. Après 
joint les parachulistt3 à l'entraînement, re- 
part pour la France en mars 19:14. Après lroig 
mois de difficiie travail clandestin, fut arrétée, 
interne, puis déporiée. À été assassinée par 
les $S. S. en janvier 1445, à Ravensbruck. 
Croix de guerre avec païme, 


CAMBON lJicute. 
Aaant-colonel des forces francaises de L'inté- 
ricur: figure légendaire de chef de Ja Résis- 
tance en Lot-et-Garonne, Dès les jours som- 
bres de 1910, a refusé dans son cœur d'’officier 
français d'a:cepter la défaite, A galvanisé au- 
tour de lui les volontés de combat et les espé- 
rances. Chef départemental de Combat et de 
M. U. R., a rassemblé le faisceau des forces 
patriotiques éparses.'Ne éongeant jamais à <a 
sécurité personneile, n'a eu en vue que le 
but finai: la libération de la France, 
assassiné par la Gestapo le 27 mars 1934, tom- 
bant avant d'avoir va le triomphe de n03 
armes, donnant sa vie pour Ja liberté et la 
grandeur de ja patrie. Croix de guerre avec 
palme. 


CARPENTIER (Pierre), capitaine des forces 
françaises de l'intérieur: prêtre, officier de 
corps franc; patriote fanalique et profondé- 
ment bouleversé par la retraite de 1910, s’as- 
Signa la mission de résister farouchement à 
l’envahisseur, Créant à Abbeville des cellutes 
d'action et de renseignements avec une poi- 
gnée de jeunes gens dont il était l’Ame et le 
membre je plus actif, se donna en outre tout 
entier au sauvetage des nombreux soldats al- 
liés cachés dans la Somme. A <onvoyé per- 
sonneïlement plus de cinquante de ces 
hommes de &a zone interdite à la zone occu- 
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née. Trahi et arrêté par la Gestapo, fut con- 
runé à mort et fusiké. Figure remarquable 
de prétresoldat, qui représentait toutes les 
rankes vertus françaises, Croix de gucrre 
avec paime. 


DIGUY (Charles), chef &e mission 2 classe, 
des forces francça'ses de l'intérieur: un des 
pionaiers de la Résistance, Contacté par le 
Saint-Jacques en août 1940, lui a 
liatement apporté un réseau de renect- 
gacnouts d’un appoint particulièrement pré- 
ceux et une organisation paramiltaire en 
vois de création. be celte date jusqu'à son 
grrectalion par la Gestapo le 8 août 191, n'a 
cesse de prendre tous les risques à sa charge 
avec Ja plus grande abnégation, sans jama's 
se retrancher derrière ses charges de familie. 
A o:-uré Tuimême l'évasion et le transfert en 
gone Sud de prionniers alliés, Dirant son 
niornerment jusqu'à son exécution au 
Mont-Valérien le 29 juillet 1959, a fait preuve 
du courage 6e plus magnifique et, par son 
mulisme absolu, à sauvé da vie de nombreux 
carntrades du réseau. Croix de guerre avec 


ne, 


DESCAMPS  (Henri-Clotaire-Joseph), chef 
U'e:cadron des forces françaises de l'in tér'eur : 
maznifñque officier, animé du plus pur patrio- 
tisne et du plus arlent désir de Servir. Dès 
juin 1941, à participé effectivement à la résis- 
dince à l'occupant, Membre du groupe « Vé- 
ri!: française », en devient rapidement l'âme, 
conseiller et le chef moral, en organisant 
le: centres de parachutages ainsi que les sa- 
de là machine ennemie. Arrèlé par Ja 
Ge-lap9 et condamné à mort, a gardé le si- 
malgré les tortures les plus effroyables, 
pr'scervamt ainsi de la mort de nombretmes 
vies de patriotes. Dénorté par la suite. a fina- 
deniont été exécuté le 5 décembre 1912. Croix 
de guerre avec palme, 


PIEBOLD Mené-Jaseph}, sous-lientenant des 
françaises de l'intérieur, Officier très 
ve, déjà cité au cours de la campagne 
57-1910. A brisé sa carrière dans la police 
our Sauver un mmaquisard du pelolon d’exé- 
tion, Dans le combat, garde son sang-froid 
ct conquiert ainsi l'admiration de <es hommes. 
A “té blessé mortellement au cours des vin- 
lents combats de Crantenoy, le 2 août 1944. 
été cité. 


LPIOU (Jean-Jacques), souslieulenant des 
forces françaises de l’intérieur. Venu de très 
borue heure à la résistance, malgré les lour- 
des charges qu'il assumait à la Croix-Rouge 
frincaise où il était connu parison patriotisme 
Ci son zèle, a pris une part active aux oné- 
rations de la libération de Nancy. Entraîneur 
lommes, d'un courage exemplaire, galvani- 
sait les hommes par son courage et son 
slendide allant, à été tué glorieusement en 
tête de sa formation, le 15 septembre 1944, 
eu pont de Malzeviile. À été cité. 


DUPERRON (Picrre), capitaine des forces 
içaises dé l'intérieur. Chef de <ecteur de 
“on, animé du plus pur patriotisme, d'un 
rage calme et réfléchi, à dirigé pendant 
ans par ses conseils et son exernple la 
islance dans la région. S'est volontairement 
int aux jeunes du maquis qu'il avait orga- 
sé nour les canduire à de brillantes actions 
le uérilla, A été tué glnrieusement le 5 sep- 
fembre 1944, à Charmes, à la tête de ses 
lroupes. été cité. 


DUPREZ  (François-Jules-Henri), capitaine 
fes forces françaises de l'intérieur. Créateur 
du réseau d'évasion avant la lettre, dès juil- 
41 1950, vint en aide aux soldats britanniques 
cachés dans le Nord de la France en les faisant 
léberger et les dotant de faux papiers. Entra 
dans le réseau « Pat » avec le groupe qu’il 
avait constitué en janvier 4941 et devint le 
vhef de ce réseau pour le Nord de la France. 
Père de quatre enfants, considéra qu'il se de- 
Vait d'abord à son pays et sauva Ja liberté 
À pins de cent soldats et aviateurs aïMés. Pa- 
{rote ardent, absolument désintéressé, a fait 
à son pays le sacrifice de sa vie. Croix de 
Euerre avec palme. 


DURAND (Robert-Henri) 


TOUS ETS 


commandant des 


Yorces françaises de l'intérieur. Résistant de 
la première heure a, depuis trois ans, mené Ja 
lutte contre l’envahisseur en vue d'aider à la 
libération de la France, D’une activité et d'un 
Hévouerment inlassables, d'un courage exerm- 


iaire, à, par son action, contribué pour une 
arge part à cette libération. Le 4 septembre 
1944, chargé d'un coup de main sur la garni- 
son allemande de Sorneville, a été mortelle- 
ment blessé au cours de l'action. A été cité. 

FLOTTET (Moïse), lieutenant des forces fran- 
aises de l'intérieur. Jeune officier, orranisa- 
teur de maquis, d'une énergie indomptable. A 


su inculquer à ses homines un allant sans | 


pareil. Est tombé glorieusement à la tête de 


Sa section, le 7 décembre 1944, tandis qu'il | 


se portait à l'attaque des positions ennemies 
de Michelbach (Haut-Rhin), A été cité. 

FRANÇOIS (Louis-Henri), licutenant des for- 
ces franraises de l'intérieur. Officier forestier 
animé d’un patriotisme hors @ 
que d'un courage et d'une vol 
plaires, organisateur inlassable 
lance des Vosges pendant les quatre armées 
d'occupation, à sauvé par ses orvanisations 
de nombreux jeunes français de la déportation. 
A rendu des services inappréciables à la 
France et à la cause aïliée par son service de 
renseignements sur l'ennermi. Par aillenrs, a 
été un des soutiens les plus efficaces du ma- 
quis de la rég'on de Saint-Dié et dans cette 
action n'a négligé ni son temps ni sa prine. 
Arrèté par la Gestapo le 43 octobre 44, a 
payé de sa vie ses actes de grand patriote. 
Croix de guerre avec palme. 


GUINIER (Henri), capitaine des forces fran- 
çaises de l’intérieur. Médecin d'un grand dé- 
vouement, prit la surcession du docteur Lan- 
sac après son arreslation, à la direction dépar- 
tementale du service de santé {MUR.) et 
s'occupa en outre de l'approvisionnement et 
armes {groupe MUR. ct Arrûté par 
la Gestapo le 1° juin 194: ct emprisonné 1 
Saint-Michel à élé brûll vif à Puzet (Haute- 
Garonne). Croix de gucrre avec palme. 


ITHIER-LAYERGNEAU (Georges-Robert), lieu- 
tenant des forces francaises de l'intérieur. 
Entré dans la résistance organiste dès sep- 
tembre 1940, a été un des principaux éléments 
de la ligne d'évasion de soldats brilanniques 
créée par Boris Vilde et Sylvette Leleu. Arrêt: 
en mars 19%1 ct inculpé d'aide à l'ennemi 
été condamné à mort le 17 février 1942 
fusié au Mont-Valérien le 23 février. Très 


efficace dans la résistance, plein de bravoure 
et d’abnégation dans la captivité, est mort 
héroïquement, Croix de guerre avec palme 


LE JALU (Jean), lieutenant des forces fran- 
çaises de l'Intérieur, Jeune offic 
cité et d'un mépris du danger extraôrdinaires. 
A pris part à toutes les opérations effectuées 
par la compagnie de Bourbriac. A attaqué 
seul, au fusil, un groupe de six allemands 
pour permettre à un de ses camarades armé 
seulement d'un révolver de se replier 
de deux balles dans la tête, s'est écroulé 
son poste de combat. Est mort des suites di 
ses blessures. A été cilé. 


LE MOLGAT (Emile), « 
Forces françaises de l'inté 
combattant de la résistance. 
à Monassut (Basses-Pyré 
allait reconnaîlre un terrain de parachutage, 
est entré en contact avec une colonne alle- 
mande et lui a livré combat. S'est employé 
à fond pour mettre l'ennemi en échec et a 


fait preuve, au cours de cet engagement, des | 
plus belles qualités de courage et de téna- | 


cité. Repéré par l'adversaire et soumis à un 
bombardement intense de morliers, a conti- 
nué à assurer le ravitaillement de sa mi- 
trailleuse et livré une bataille sans merci 
fusqu'à la dernière cartouche. Mortellement 
blessé, est tombé en héros au cours de l’ac- 
tion, près de sa pièce de combat. Croix de 
guerre avec palme. 


LHOMENEDE (Julien), lieutenant des Forces 
françaises de l'intérieur: résistant de la pre- 
mière heure. Promoteur et organisateur de 
la résistance dans l'arrondissement de Brioude, 
s’est dévoué sans compter pour organiser 
l'A. S. ainsi que les maquis et a dirigé per- 
sonnellement les opérations de parachutage 
d'armes eur ces terrains, Arrêté par Ja Ges- 
tapo le 10 février 194% et emprisonné à Cler- 
mont-Ferrand, où il a subi les pires tortures 
physiques et morales, n’a rien révélé de l'or- 
ganisation de résistance à laquelle il appar- 
tenait. Ardent a sacrifié sa vie pour 

e son pays, Croix de guerre 


la libération 
avec palme. 


er d'une téna- | 


 MARTINAUD  (Raymond-René-Jean. 
lieutenant des Forces francaises de | intérieur 
dans la résisiance depuis 1912 au 2roup@ 
| Frane-Tireur, a participé à la formation ce 
groupes armés de L'A. S. et À de nomhreux 
| 

1 

| 

| 

| 


coup de main contre les \upes d'occupa- 
tion. Toujours prêt pour les missions les 
dangereuses, passe au maquis en mars 12%%4 
et prend la tète d'une section du bataillon 


« Chactaing », Penda t les combats pour la 


libération du dépa ement, à parlticité à de 
nombreux sahotages et emhuscades, et <e 
| distingue particulièrement le 9 aoiût 1911 près 
d'Azerat. Le 16 août, dans les opérations qui 
levaient arm r e de Périgu 
|'heurté, avec sa section, À un enr à 
| fois supérieur € bre. Avant ri I ire 
| de tenir, à inf ù l'ennemi « | 6 
véres avant de trouver mort héro 
la tête de A, par flce 
| évité de 1 rde pet s01) ba lot 
lé guerre palme 


MATTER (Noël-Raymond), capitalnr des 
Forces francaises de l'intérieur : officier ayant 
toujours fait preuve du plus pur patriolisme 
| et d'un complet désintéressement, 
leur et chef du groupe O0. C. M. de Meurthe 
la pré} irati m militaire de son groupe, à 
l'aide aux. prisonniers évadés et à un ser- 
vice de renseignements, Dénoncé par un 
traître, fut arrêté par l1 Gestapo le 21 jan- 


nombreux ji r itoires, ent Ja force de ne 
pas livrer ses cama +, Condamné à mort 
pour espionnage le 2% à ne fut xécuté 
que le 22 rai 1944, à 1 l. A été cit 


MICHEL (Edrmond-André), Jleutenant des 
| Forces francaises de l'intécieur: offie 
carrière in d’allant et de gaité, à «a 
| tous ses chefs et de tous ses okdats. Jémmis- 
| sionnaire de l’armée d'armistice pour ne pas 
suivre Pélain, se consacra entièrement à la 


résistance. Débute dès 1932 comme chef de 
| secteur avec cinq départements et recoit 
presque aussitôt des félicitations de son ( el. 
En août 1943, échappe de justesse à 
tapo et à Ja police de Vichy qui cernait 
son P. C. et, après avoir refusé iuner 
| Londres, estimant que son travail t plus 
| utile en France, crée lui-même RE 
« Mousquetaire » « prenant huil « 
| ments. De nouveau recherché par la Gestapo, 
change à nouveau d'identité et fransnorte 
son P, C. de Poitiers à Ang Fin juin 1244, 
| nombre de ses agents étant arrêtés, les voies 
| de communications coupées, porte 1 nome 
son courrier à Paris, à bicvcletle, A son re- 
| tour, le 5 juillet, est arrété par la Gestapo 
| eur dénonciation d'un agent 4 e. Incar- 
| céré à la prison de Tours, hi 
d'effroyabies tortures, a toujour lé le 
| silence. Fut lächement f é le 9 août 1944, 
| À Saint-Sx horien, Croix avec 


| palme. 

| MOULET ‘Jules-Francois-André), cormmans 
| dant des Forces francaises de l'intérieur: ré 
| sistant et patriote d'élite. Dès 14 à d 
| à la résistance sa situation d'abord et sa vie. 
| Auteur de plusieurs coups de main contre les 
| troupes d'occupation, s'est fait remarquer de 
| ses chefs par son activité el son courage, ce 
qui lui vout le titre de chef NAP qu'il réor- 
ganise. Malgré plusieurs tentatives d'arres- 
| tation, se sacrifle pour éviler l'arrestation du 
| chef de comité de libération clandeslin. Ar- 
rêté le 13 juillet 1944 par la Gestapo, accepte 
toutes les tortures et, par son silence, Sauve 
tout le réseau clandestin de libération. Fu- 
sillé à Signes, le 18 juillet 149%4, meurt en 
chantant la « Marseillaise », Croix de guerrs 
avec palme. 


PERIE (Henry-Marie), lieutenant des Forces 
françaises de l'intérieur: splendide officier 
qui a magnifiquement servi la cause de Ja 
libération. ŒEntré dans le maquis du Tarn 
avant la libération, y était considéré comme 
un des meilleurs officiers. Commandant un 
escadron de jeunes F. F. I. de ce départe- 
ment, a attaqué, dans la nuit du 19 au 
920 août 1944, un train allemand fortement 
protégé, Galvanisant ses hommes par sa ma- 

ifique attitude, servant lui-même une mi- 
railleuse placée en un point particulièrement 
exposé, a été un Wes facteurs décisifs da 
lo ération, participant avee la colonne 
Schneider à la poursuite de l'ennemi jusque 
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dans les Vosges, a toujours été en tête du 
combat, Le 2% novembre ayant reçu 
l'ordre de reconnaitre et d'occuper la mai- 
son forestière de Fies, a réussi à s’empa- 
ser de son objectif, Par la suite, dans la re- 
connaissance d'une ferme voisine, un de ses 

lotons étant plaqué au sol par un feu vio- 
ent, n'a pas hésité à aller se rendre compte 
lui-même de la situation et, par deux fois, 
a affronté en terrain découvert les rafales 
allemandes. A été blessé mortellement d'une 
balle en pleine tête au cours de l'action. 
Croix de guerre avec palme. 

PIRONNEAU (Roger), sous-lieutenant des 
forces françaises de l'intérieur : magnifique 
Agure du jeune étudiant français patriote. 
Faisant partie d'un réseau de renseigrements 
depuis décembre 1919, s'est donné corps et 
ême À sa tâche, Arrèté le 19 août 1951, a 
flèrement revendiqué devant l'ennemi l'hon- 
neur de son aclivilé clandestine, Condamné 
à mort, à été fusillé au Mont-Valéren Je 
29 juillet 1912, en même temps que son chef, 
A marché à la mort en souriant, heureux de 
donner sa vie pour son pays. Croix de guerre 
avec palme. 


PLAYOULT Henri), sous-lieutenant des 
forces françaises de l'intérieur: figure excep- 
tionnele du jeune Français qui à mis au 
service de la France, dans le combat contre 
l'envahisseur, toutes les magnifiques qualités 
de cœur et d'esprit qu'il possédait au plus 
haut point, Chef d'un réseau de renseigne- 
ments à Troyes, qu'il avait monté Jui-même, 
dirigé et animé, de janvier à octobre 1949, 
a contribué de toutes £<es forces à la libéra- 
Üon de la France, dans la lutte sourde et 
obscure des cervites de rensegnements, Ar- 
rêlé le 2 août 1932 et martvrisé, n'a donné 
à ses bourreaux aucune indi-ation su:cepti- 
ble de compromettre ses camarades, A fait 
l'admiration de tous ses compagnons de Cap- 
tivité par son esprit d'abnégation et son atti- 
tude pleine d'une foi réconfortante, Fusillé 
la 20 octobre 1942, a été jusqu'au dernier 
smoment le témoignage d'une jeunesse fran- 
caise ardente et pure, pour laquelle il doit 
rester un exemple idéal. Croix de guerre 
paune, 


LEWANDOWSKA (Margucrite), des forces 
rançaise de l'intérieur : nature d'élite, sa- 
chant communiquer son dynamisme et sa 
vie ardente à Ceux qui l’entouraient, n'a 
cessé, depuis le premier jour de l'occupa- 
tion, de s'’employer au service de la France, 
recueillant, transmetlant des renseignements 
importants, acceplant tous les risques avec 
simplicité et un absolu mépris 
du danger, Volontaire pour assurer la liaison 
ices des échelons avancés du 
ws nalional en Normandie, a été mi- 
traillée et mortellement blessée sur la route 


de Falaise, Je 31 juillet 1944. A été citée. 
POYOL (Roger), capitaine des forces fran- 
ÇQaises de l'intérieur: patriote ardent, animé 


du plus grand patriotisme, n'a cessé de faire 
preuve des plus hautes vertus pendant deux 
ans de lutle clandestine contre l'envahis- 
SCur. Aux heures les plus pénibles de l'occu- 
ee est parvenu après l'arrestation de 
‘organisateur local, à reprendre la direction 
de l'équipe de sabotage de Montélimar, assu- 
rant en personne l'exécution des missions 
les plus dangereuses (parachutages, trans- 
Fr d'armes, sabotages ferroviaires, etc.) 
æ 23 mars 1944, livré à l'ennemi par un 
traître, il fit tête dans sa maison aux $. S. 
qui venaient l'arrêler, Désarmé, s'empare dè 
Ja mitraillelte d’un des Allemands, en abat 
trois et en blesse grièvement plusieurs au- 
tres, mais tombe criblé de balles, Reste le 
plus pur symbole de courage, de l'audace et 
= plus pur patriotisme. Croix de guerre avec 
palme, 


RASSEMUSSE  (Marie-Joseph-Henrf, sous- 
lieutenant des forces françaises de l'inté- 
rieur: chef de secteur de sécurité de la cen- 
drale du sous-réseau Marie, a permis par son 
Courage et son activité le travail de tous les 
agents qu'il protégeait, N'a pas hésité, mal- 
gré son âge et ses déficiences physiques, à 
effectuer des opérations de parachulages dans 
des circonstances . particulièrement. dangereu- 
ses, A fourn! des renseignéments, procuré 
des faux papiers et abrité des opérateurs de 
radio. Le 41 juin 4944, alors qu'il exerçait ses 
fopctjons de juge au jribunal de Saint-Flour, 


prévenu de l’imminence de son arrestation, 
a refusé de fuir, évitant ainsi une perqui- 
sition à son domicile et la capture de nom- 
breux agents. Durant les trois jours de dé- 
tention, à été le soutien de ses camarades 
jusqu'au moinent de leur exécution. A été 
fusillé Je 14 juin 14%, en chantant La Mar- 
se.llaise, Croix de guërre avec palme, 


RENAUD-DANDICOLLE (Jean-Marie-Joseph}, 
capilaine des forces françaises de l'intérieur: 
jeune officier d'un courage et d'une valeur 
excepl'onnels, Parachuté en Normandie en 
1911, à dirigé ct équipé des maquis, renseigné 
les alliés, pendant plusieurs mois, au milicu 
des plus grands dangers. B'essé grièvement 
le 7 juillet 19:4, fait prisonnier et torturé, ne 
donna aucun renseignement à l'ennemi, A 
trouvé une mort glereuse dans l’arcomplis- 
sement de sa mission, Croix de guérre avec 
palme, 

REY {Gaston-Marte!), lieutenant des forces 
françaises de l’intérieur: agent de la résis- 
tance dès janvier 1911. Chef de la section 
dans un corps franc, a, en toutes circons- 
tances, fait preuve d'un mépris absolu du 
danger, Magnifique entraineur d'hommes, a 
participé à de nombreuses opérations de 
sabolage, S'est notamment distingué lors de 
la première attaque de la Margeride, Griève- 
ment blessé alors qu'il tentait d'accomplir 
une mission particulièrement dangereuse, a 
été achevé par l'ennemi. Restera une belle 
figure de la résistance. Croix de guerre avec 
palme. 


ROBINEAU, capitaine des forces françaises 
de l'intérieur: ardent résistant, d'un courage 
et d'une endurance au-dessus de loute épreu- 
ve, Entré dans la résistance en 1942, a tra- 
vaillé directement avec l'état-major de l'A. S. 
des M. U, KR de Pontcarral, A organisé à 
Castellane une infirmerie où les malades et 
blessés reçurent tous les soins que nécessitait 
leur état de santé. Arrêté par la gestapo en 
juillet 1244, fut transféré à la prison de Nice 
et fusillé, Croix de guerre avec palme, 


SAINTENAC (Etienne-Jean), capitaine des 
forces françaises de l'intérieur, Entré dans la 
résistance organisée dès 1941 en qualité de 
coresponsable du mouvement « Combat » à 
Clermont-Ferrand, Arrêlé par Vichy en mai 
1942 pour activité patriotique, a été conduit 
menotles aux mains, aux épreuves écrites de 
l'agrégation qu'il a dû subir entre deux ins- 
pecteurs de police. Remis en liberté et ayant 
gagné Nimes, a repris sa place à « Combat » 
pour être nommé successivement chef dépar- 
temental A. S. en 1933 et chef départemental 
M.U.R. en 1954. À eu dans les diverses fonc- 
tions qu'il a occupées une aclivité considé- 
rable y faisant preuve d’une intellisence étlin- 
celante ainsi que d'un courage à la hauteur 
de son intelligence. Arrêté par la Gestapo en 
mars 1%, a été déporté en Allemagne (au 
camp de Hamburg-Neuengamme) où il sut, 
dans les conditions de vie les plus dégra- 
dantes, rester digne de son admirable passé 
de combattant de la résistance. A trouvé la 
mort lors du hombhardement du « Cap AT- 
conat » le 3 mai 1945. Croix de gucrre avec 
palme. 

SOUCAZES DES SOUCAZES (Firmin-Albert\, 
lieutenant des forces françaises de l'intérieur. 
Ardent patriote, discipliné et très courageux, 
d'un moral élevé. A rendu de très précieux 
services à la résistance. Arrêlé avec son 
frère Sylvain par la Gestapo, n’a pas révélé 
les secrets de l’organisation, malgré les tor- 
tures, A été fusillé à Dachau le 1er avril 1945. 
Croix de guerre avec palme. 


STUMM (Pierre), capitaine des forces fran- 
caises de l’intérieur. Appartient à l'équipe des 
fondateurs de la résistance. Dès août 1940, a 
recruté des agents, recueilli et transmis des 
renseignements (par le colonel de la Rochère), 
écrit des articles de propagande antiallemande 
dans les journaux clandestins. Trahi, arrêté, 
condamné à mort et fusillé, a été jusqu’à la 
mort un parfait exemple de courage, de di- 
gnité et de dévouement à la patrie, Croix 
de guerre avec palme. 


TREUILLE (Antoine), lieutenant des forces 
françaises de l'intéricur. Belle figure d'offi- 
cier, ardent, faisant preuve d'un magnifique 
esprit de combattant, a er à toutes 
les opérations du Vercors de juillet 1944. Est 


tombé glorieusement le 9 août 41944, alors 


23 Mai 

qu'il avait été envoyé en reconnaissance aveg 
sa section, au cours d'un engagement ave: un 
ennemi très supérieur en nombre. Croix de 
guerre avec palme, 


VALOT (Jean), sous-lieutenant des for 
françaises de l'intérieur: chef du secteur à 
Lunéville, a volontairement participé à pl 
sieurs actions de sabotage, notamment : 
destruction de la sous-station d’Hérimeiil 
Résistant de la première heure, par son dé: 
vouement et son courage, a réussi à récep« 
üonner un parachulage d'armes dans des 
conditions périlleuses, Blessé, a été 
ment torturé et assassiné par les Allemauds 
le 46 août 1914 à Raville-sur-Sanon. Croix de 
guerre &vec palme. 

VILDE (Boris), commandant des forces fran. 
çaises de l’intérieur: prisonnier de guerre 
évadé en juillet 1910, à mis aussitôt toute <on 
activité au service de la résistance dont il à 
été un des principaux promoteurs. Fondateur 
d'un des premiers réseaux de renseignements 
dont l'efficacité a été remarquable, à réussi 
à établir la liaison entre divers secteurs dont 
il devint le point de ralliement. Créateur du 
journal Résistance, à, en outre, organisé une 
ligne d'évasion, faisant preuve, malgré les dit. 
ficultés et les risques, d'un enthousiasme inal 
térable et de la plus parfaite abnégation, 
Arrêté au mois de mars 1941, a gardé devant 
ses juges allemands une attitude digne à ad- 
niration, Tombé sous les balles ennemies le 
23 février 1912 au mont Valérien, restera une 
belle figure de la résistance. Est mort glorieu« 
sement pour la France dont il avait fait <a 
seconde patie. Croix de guerre avec paline. 


WEIDENFELD (Arnold), capitaine des forces 
françaises de l'intérieur: médecin de batuil, 
lon pendant la campagne de 1939-1940, se jeta 
à nouveau dans la lutte en faisant partie, de- 
puis sa création en mai 1941, du réseau de 
renseignements « Famille Martin » des F.F. 
Adjoint au chef de réseau, Doué d’un cran 
admirable, décupla son activité en dirigeant 
une section de sabotage spécialiste du maté- 
riel roulant de l'ennemi. Arrêté le 40 septerms 
bre 1943 à Grenoble. Caractère magnifique, 
volontaire de la première heure, est mort pour 
la France le 48 mai 1944, sauvagement assas<i- 
né par l'ennemi à Kaunas (Lithuanie). Croix 
de guerre avec palme, 
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Décret du 20 mai 1947 portant promotions 
et nominations dans l'ordre national de 
la Légion d'honneur. 


Le Président de la République, 


Sur le rapport du président du conseil 
des ministres et du ministre de la guerre, 

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 rela- 
tive aux décorations décernées à l'occa- 
sion de la guerre, 


Pécrète : 


Art, 1 — Sont promus ou nommés dang 
l’ordre national de la Légion d'honneur: 


Au grade d'officier. 
(Régularisation). 
(Pour prendre rang du 20 août 4915.) 

CAVALIN (Jean-XavierMarie-Paul), Jicutes 
nant-<olonel, commandant les transmissions 
du groupe d'Indochine : officier supérieur d'une 
énergie, d’un courage et d’un dynamisme hors 
de pair, Chef des services spéciaux et des 
transmissions du groupe de l’Indochine, a or- 
ganisé les premières liaisons avec le chef du 
Gouvernement provisoire de la République 
française. Le 9 mars 1915, a pris en main la 
défense de la caserne Fenrié à Hanoï, point 
d'appui principal de la concession, où trois 
assauts japonais, alant jusqu’au corps à corps, 
furent repoussés entre 20 et 22 heures. N'a 
consenti à quilier la position que toutes ar- 
chives détruites et sur l’ordre formel du chef 
d'état-major du général commandant supé- 
rieur. Fit ensuite partie d’un détachement de 
vingt-cinq officiers et hommes de troupe qui, 
après avoir percé le cordon d'investissement 
est parvenu à rejoindre en Chine les 

upes françaises après une marche de pius 
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de ! 00 km exceptionnellement pénible. Au 
cours de cette marche à été un constant 
exenn'e d'énergie, d'endurance, de haut m0- 
pal »! l'entrain. Contusionné et bless légère- 
per en combattant à la grenade. 


Pour prendre rang du 24 août 1915.) 

ASPIROT (Laurent-Philippe), capitaine, 5° ré- 
gi étranger d'inianterie, 3e compagnie: 
A andant de compagnie ayant un sens 
é'cvé du devoir. A été grièvement blessé la 
93 mars 19% alors que, par son exemple, il 
» £ : 
exiltuit l'élément retardateur de sa campagnie 
sier sur place à une très violenie atlaque 
se. A ainsi permis à son unilé de dé- 
rocher, Magnifique oficier d'une bravoure et 
un saug-froid exceplionels. 


CARBONEL (Jean-Henri-Ferdinand), chef de 
haluilon E. ML P. I, C.: officier supériew 
ardent à l'action, au moral qui, 
por <es remarquables qualités d’allant, d'au- 
di ‘! d'énergie, s esl révélé comme un vé- 
g'ibe entraîneur d'hommes, Au cours de la 
amoiue Contre les Japonais en Indochine en 
495, à manié avec une habileté 
un groupement de trois bataillons. 
Pis 6 dans des conditions particulièrement dé- 
fivaivs à séussi à contenir pendant près de six 
la poussée continue d'un ennemi 
mordant très Supérieur en nombre et en ma- 
{: en lui infligeant de lourdes pertes. A 
pi communiquer à sa troupe, aux Imnoments 
critiques et au milieu des plus pénibles 
£irvuves, le plus bel esprit de sacrifice. Fut 
€ 


oir ous un modè:e de ténacité, de bravoure 
d'aibnégation. 
Ces promotions comportent l’allribulion de 
là Croix de guerre avec paime. 


Au grade de chevalier. 


(Pour prendre rang du 4 juillet 19:5.) 


PACO (René), lieutenant, 4 régiment d’ar- 
Eire coloniale : officier de valeur courageux, 
A prisidé à dix opérations de parachutage de 
mu! de fin 19% au début 19%. Vo'ontaire, 


epartenait à un groupe de guérilla, qui pen- 
dir! Luit semaines, a opéré sur les arrières 
ennuis, au milieu des pires difficultis, A par- 
quatre articulièrement 
meurtrières, conbre Les Japonais: a fait preuve 
en “es circonstances des plus belle qua'ités 
d'énerg'e, d'autorité, d’al'ant. Bel exemple de 
Bolonié farouche et d'abnégation. 


COLAS, dit BAUDELAIRE (Pierre-Jean), ca- 
ne, 9% régiment d'infanterie coloniale. Vo- 

nlare, & été adjoint à un groupe de guérilla 
puachuté avec lequel il a participé pendant 

‘pt semaines à des anérations contre les ar- 
nières ennemis, et notamment à quaire ac- 
tions particulièrement meurtrières. Au cours 
des combats du 22 avril et du 148 mai, a fait 
prenve des plus bel'es qualités de couraze, de 
cran ct de décision. A tenté, jusqu'à l'épuise- 
ment, de sauver un des soldats mortellement 
blessé, À comballu le dernier avec une éner- 
gie farouche pour permettre le repli de son 


upe. 


iriné 
« 


(Pour prendre rang du 20 août 125.) 


FOURNIER (Roger), capitaine commandant, 
G. M. T.: officier de grande énerge qui, au 
cours des combats dans la boucle du Fleuve 
le 40 mars à la tête du 
menu! motorisé du Tonkin, s’est partiruliôre- 
ment fait remarquer en livrant pendant toute 
la jrurnée, avec compétence et détermina- 
tou, un combat acharné contre un ennemi 
très supérieur, permettant ainsi la manœuvre 
du groupement de Tong. Ne s'est rep ié avec 
des véhicules ecriblés de balles qu'après avoir 
reçu l'indre, A, par la suite, comdut br:Ham- 
Mer! son détachement, 

La présente nom'nation et citation annule 
€{ remplace la citation à l’ordre de la division 
Ligurant à l’ordre général ne 3 du G. O0. F. R. 
en du 49 avril 1945, 


JESSON (Aïfred), sous-lleutenant, 4° régi- 
de tirailleurs tunisiens: 


se sont déroulés du 17 mars 19% au {+7 avril 
4% sur la R. P. 41, au cours desquels il a 
fait preuve des plus belles qualités de cou- 


de ramener le corps de son chef de hataillon 
morleilement frappé. Na jamais cessé d'étre 
un exemple pour sa troupe 
La présente nomination et citation annu'e 
et remplace la cilation à l'ordre 
figurant à l’ordre général no : 
en date du 19 avril 
LEM AIRE 


(Georges 


sous-l'eulenant, 59 régiment étra 

terie: magnifique chef de sectior 

#95, au combat de Sonla, a ét 

ment alors qu'avant une 

césistance à tout prix, il avait, durant plu- 
éeurs heures, conienu une vio:en'e attaque 
ennemie, N'a pas cessé d'être admiré de ses 
légionnaïres pour sa foi, son calme, sa bra 
voure, son esprit de sacrilice, 

NARCY (Roger), sous-lientenant, 4er régi- 
ment de tiralleurs tunisiens: a fa't preuve 
d'un héroïsme remarquable dans l'allaque et 
la prise d’un blockhaus défendu avec achar- 
nement par un ennemi combattant désespé- 
rément, Parvenu le premier de sa section, a 
réussi, malgré un feu nourri, à lancer des 


grenades dans les créneaux, donnant ainsi un 
magnifique exemple de bravoure et d'abné- 
gabon. A été blessé légèrement. A entraîné 
sa troupe avec un allant et un dynamisme 
remarquables. Blescé très grièvement le 
29 avril {Mo au cours du combat de Tien Pa 
(gite de Man Mei,, alors qu'il subissail 
l'assaut ennemi. A disparu au cours de 
l’action. 

NGUYEN DUY VIEN, capitaine, 4e régiment 
de ürailleurs tunisiens: ehef de section d'un 
sang-froùl et d'une bravoure remarquabies. 
Dès le premier jour où jl a été engagé à 
Moc Chau, a montré les plus belles qualités 
de chef en décrochant sous le feu ennemi, 
qui subit des per'es tiès sensibles, Coupé de 
son unilé, a rejoint avec sa sectiin dans le 
min mum de temps, donnant ainsi une nou- 
veiie preuve d'énergie et de dévouement, Par 
Ja suite, au cours des combats du Petit-Conni, 
du col des Méos et de Luan, a tenu jusqu'au 
dernier anoment, maïgré les menares d'encer- 
ciement, A couvert, dans ces combats, le 
repii des unités engagées, 

La présente nomination et citation annule 
et remplace la cilalion à l'ordre de la divisin 
digurant à l'ordre général n° 3 du G. 0. F. R. 
en date du 19 avril 195. 

BEGUIN (Fernand), capi'aine, 4e régiment 
de tiraillewurs tunisiens: officier d'élte d’un 
dynam sane et d'un courage hors de pair. Du 
5 au 10 avril 1945, au cours de quatre recon 
naissances profondes gur 103 arrières japo- 
nais, s’est heurté à des forces supérieures en 
nombre et en armement, Avec une maitrise 
de soi exceptionneile, a réusi à 6e dégager 
de l’éireinte adverse et à rapporter des ren- 
seïgnemen!s précieux pour le commande- 
ment. Volontaire pour rester en Indochine à 
la tête d'un commando opérant à 200 km de 
la frontière, s’est maintenu deux mnis dans 
une rég'on fortement occupée par l'ennemi, 
sans ravitai::ement de l'extérieur, pourghassé, 
tendant sans cesse des embusrades, . N'a 
consenti à se que devant l'épuisement 
de son détachement par la faim, la fatigue et 
la malsdie, Mérite d'être cité en exemple 
pour sa ténacité, son abnégation et eon sens 
é:evé du devoir. 

(Pour prendre rang du 21 août 1945.) 

CHENEL (Charles - Maurice),  leutenant., 
5e régiment étranger d'infanterie, section de 
Son'a: officier d'élite, modèle de sang-#roid 
et de bravoure. Pendant deux amis sur la 
igne de feu, luttant sans répit, s'est révélé 
brillant chef de section et brillant comman- 
dan! de compagnie. Maïgré los pertes sévères 
et les épreuves les pius péaibles, ne s’est ja- 
mais départi d'un came et d'une bonne 
bumeur devenus légendaires. Type parfait du 
chef adoré de ses Jlégionnaires pour 6a 
conduite au feu et sa bienveillance. 

E LA GARDE (Guy-AMbert-François), capi- 
toine, 5° régiment étranger d'infanterie, 
{re compagnie. Commandant de compagnie de 
premier ordre, Bien qu'atteint par les rigueurs 
du climat, a, durant 11 campagne contre les 
Japonais en mars-avril 1915, fait preuve d’une 
énergie surhumaine en demeurant à son poste 
et en menant magistralement, malgré de pé- 
nib'es épreuves, un cornbat retardaleur sou- 
vent quotidien, Magnifique entraîneur d’hom- 


Tage. Le 40,5, à été biessé en {enlani | 


| mes, de iénacilé el d'abnégulion. 
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GAUCUER (Jules-laul-Roger). capitaine, 
étranger nfant {ee batailt- 
lon. Officier pa ulicrerm 
linge L 4 { L FA » mnars-avri 
19% contre par ha ver- 
(us m [ua qualttés de 
chef i t cn 
nombre « en arimerm 1118 
la de 5 illon, 
au m ues p ja les st- 
neur d'hormrma a « iires 
ul { si dt 
el à 
HELMREICH (Ju | int 
ivent plusieurs fois par jour, a combattu 
première ligne contre un ennemi mordant, 
supél r en nombre el en nement. Fut 
pour ses légionnaires un magnifique exemple 
de courage ot de mépris total du danger. 


NGI YEN XUAN TIEN, médecin sou<-lieute- 


nant de réserve du G. 6. FF. R., médecin indo- 
chinois de fre classe, médecin chef de l'assis 
tance médicale de Sonla. Médecin 
£ pen s'est distingué par sa brillante 
conduite au cours de la campagne contre les 


sés sous Je feu, continuant parfois ses soins 
alors que les derniers éléments combattants 
l'avaient dépassé, fit preuve d'un mépris t0- 
tal du danger, d’un dévouement à touts 
e, d'un froid exCepi onnel et d'un 
sens clevé du devo 


POTEVIN 


ii 
section aux combats qi 
13 mars au {er avril 1935 sur la R. C, 41 puis 
cur l'axe Bonntay-Ou Neua du 22 avril au 
2 mai {M5. A réussi duns les premiers com- 
bats, grâce à sa ténacité, à tenir en respect 
un ennemi très supérieur en nombre, en Jui 
nfligeant de lourdes pertes. A toujours donné 
le plus bel exemple à sa troupe par son cou- 
rage et son ardeur, Modèle d'abnégalion et 
d'esprit de sacrifice. 

La cilation à l'ordre du corps d’armée con- 
> lieutenant Potevin figurant à l'O, 
n date du 1% avril 195 du G. C. S, 
ie. 


i se sont dérouiés 


(André), éous-li 
major, % réganent d'infanterie cokmiale : of- 
ficier très brave, A participé comme chef do 


PROD'HON (Mobert-Emile-Jean), capitaine, 
ï régiment de tirailleurs tunisiens, fée com- 
pagnie: splendide officier, s'est distingué par 
sa brillaule conduile au cours de la cainpagne 
contre les japonais en mars-avril 1915. Du 
%) au %S mars 1%5, au cours des combats 
meurtriers, fut pour les lirailleurs de ea comn- 
pagnie un magnifique exemple de courage et 
de sanzg-froid. 15916 avee ses hommes du reste 
du groupernent, a réussi à rejoindre, après des 
faligues insurmontables, pour reprendre aus- 
sitôt sa place en première ligne. Après Ja 
mort au feu de son chef de batailion, a pris 
en plein combat, dans des condilions parti- 
cu'iérement difficiles, le commandement du 
régiment de tirailleurs tunisiens 
a réussi à dégager de l’étreinte adverse, Grâce 
à ses brillantes qualités militaires et à son 
mn personnel, à réussi à s'imposer à 
ous, 


A titre posthume, 
Dour prendre rang du 24 août 1915.) 


D'ALVERNY françois), chef de batailla 
9 régiment d'infanterie coloniale: a rejoin 
le groupement et a pris Le commandement 
du bataillon. Officier de grande valeur, au 
moral élevé, s’est bravement comportté au 
cours des combats du 20 au 31 mars 1945, 
donnant le plus bel exemple des vertus mil 
taires, Est tombé gloricusement au combat de 
Luan Chau le 1er avril 1915. 


KOMAROFF (Léon), capitaine, 5e régiment 
élranger d'infanterie, compagnie. Oificier 
adoré de ses égionnaires pour lesquels il était 
un modèle de bravoure. Est glorieusement 
tombé à leur {Cle au combat de Tuan-Glao le 
2 avril 1915. 

LEQUEUX, lieutenant, 5 régiment étranger 
d'infanterie, compagnie. Jeune officier ani- 
mé du plus bel esprit de sacrilice. Tombé gl 
rieusement à la téte de sa section au combat 


du 20 mars 191% 
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MULLER (Aubert), souelieutenant, 5° régi- 
ment étranger d'infanterie, S.H_.R, Officier très 
brave, avant une haute conception de son de- 
voir imiltaire, Tué aa combat de Cotich le 
15 à la tôle de ses lMgionnaires. 
comportent l'attribution de 


da Croix de guerre avec palme. 


Art. %, — Le président du conseil des mi- 
nistres et le ministre de la guerre sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera pu- 
blé au Journal officiel de la République 
francaise. 


Fait à Paris, le 20 mai 1947, 
VINCENT AURIOL, 
Par le Président de la République: 


Le président du conseil di S 
PAUL RAMADIER, 


ministres, 


Le ministre de la querre, 
PAUL COSTE-FLORET, 


Médaille militaire, 


Par arrèté en date du 13 mai 1947, est rap- 
porté l'arrèté du 24 avril 4943 (Journal officiel 
des 3 et 4 mai 1945) rayant du tableau spécial 
de la médaille militaire, à compter du 19 jan- 
vier 1913, le canonnier Sevestre (Maurice), 
du régiment d'artillerie. 


0 


Personnels civils extérieurs, 


Par arrêlé en date du 6 mai 1917, pris en 
applicalion de l'omdonnance du 27 juin 
après avis de Ja commission supérieure d'épu- 


ration de Strasbourg, M. Kniesbeck (Robert), 
ex-Glecltricien du service des transmissions de 
Ja place de Metz, est révoqué sans pension. 


— — 


Par arrété en date du 
application de l'ordonnance du 27 juin 1944, 
après avis de la commission supérieure d'épu- 
ralion de Strasbourg, l'arrêté du 7 mars 1916 
(Journal oficiel du 17 mars 1916) portant mice 


12 mai 1947, pris en 


à Ja retraite d'office de M. Friant (Pierre), 
<asernier à la chefferie du génie de Metz, 


est annulé, 


MINISTÈRE DES FINANCES 


Désignation de membres du conseil général 
de la Bançue de France. 


Le ministre des 
Vu le décret du 31 décembre 19% portant 


codiflcation des textes concernant la Banque 
ra! 
de Fra 


Vu l'ondonnance du 5 décembre 1944 rela- 


finances 


tive aux et staluis qui régissent la Banque 
de France; 

Vu l'a “ du 8 janvier 1945 relatf à la 
désignation de membr lu conseil g&néral 
de Ja B ique de Fra ice, 

Art. fer, — Sont désignés pour faire partie 
du conseil général d \ Banque de France, 
conformément À l'article 46-3°e du décret du 
décembre 1936, modifié par l’article 1er de 
J'ordonnance du 5 décembre 1944: 


M. Grimanelli, directeur des programmes 
économiques au ministère de l'économ'e natio- 
nale, pour représenter les intérêts économi- 
ques généraux, en remplacement de M. Dreux. 

M. Corbin, ambassadeur de France, pour 


représenter les intérêts français à l'étranger, 
en remplacement de M. Coulondre. 
Art, 2. — Le présent arrété sera publié au 


a 
Journal ofliciel de la Républ que française. 
Fait à Paris, le 47 mai 4947. 
SCHUMAN. 


Administration centrale. 


Par un arrêté en date du 15 ma! 1947: 

M. Virole (Antoine), sous<irecteur à l'admi- 
nistration centrale des finances, a été nommé 
d'recteur adjoint, en remplacement de M. Jo- 
don, appelé à d’autres fonctions. 

M. Villard (Gaston), administrateur civil de 
{re classe à l'administration centrale des finan- 
ces, a été nommé sous-d'recteur, en rempla- 
cement de M. Virole, appelé à d'autres fonc- 
lions. 


MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE 


Délégation de signature. 


Le ministre de l'économie nationale, 

Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 relalive aux 
prix; 

Vu le décret ne 47-233 du 93 janvier 1947 
aulorisant les ministres à déléguer par arrêté 
leur signature ; 

Vu l'arrêté no 16823 du 4 mars 1947, 

Arrête : 

Art. 497. — Délégation permanente est don- 
née à M. Rosenstock Franck, directeur des 
prix, à l'effet de signer au nom du ministre: 
10 Les arrûtés pris en application des dispo- 
sitions de l'article 3 de l'arrêté no 16823 du 
4 mars 1947, publié au Bulletin officiel des 
service des prix du 7 mars 1917; 

20 Les arrêtés porlant fixation du prix des 
produits importés concernant des entreprises 
particulières. 

Art 2. — Le directeur des prix est chargé 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera pu- 
blié au Journal officiel de la République fran- 
çaise. 

Fait à Paris, le 20 mai 1947. 

A. PHILIP. 


MINISTÈRE DU TRAVAIL 
ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 


Classification des emplois d'ingénieurs et 
cadres des industries des textiles naturels et 
artificiels (tissage, tapis, bonneterie), dans 
les usines d’indémaitlable. 


Le ministre du travail et de la sécurité so- 
ciale, 

Vu l'arrèt£ du 1% janvier 49:6 relatif aux 
appointements des ingénieurs et cadres des 
industries des textiles naturels et artificiels; 

Vu la décision du 22 décembre 1916 portant 
classification des emplois d'ingénieurs et ca- 
dres des industries des textiles naturels et 
artificiels; 

Vu la décision du 18 février 1947 portant 
classification des emplois d'ingénieurs et ca- 
dres des industries des textiles naturels et 
artificiels (tissage, tapis, bonneterie) et no- 
notamment l’article 6, aux termes duquel: «En 
ce qui concerne le cas des usines d’indémail- 
lable ne comportant pas d'atelier de finition 
(atelier de tissage indémaillable autonome), 
une commission technique paritaire nationale 
déterminera les critères de classification qui 
lui seront applicables »; 

Vu l'accord intervenu en commission tech- 
nique paritaire nationale, 


Décide: 


Art, fer, — La présente décision a pour 
objet de fixer les critères de classification des 
ingénieurs et cadres des usines d’indémailla- 
ble ne comportant pas d'atelier de finition 


atelier de tissage autonome) en application 
e l'article 6 de la décision du 48 février 1947 


porlant classification des emplois d'ingé: curg 
et cadres des industries des textiles nature 
et artificiels (tissage, tapis, bonneterie). 

Art. 2. — Les coefficients applicables aux 
ingénieurs et cadres chefs de fabrication de 
usines de tissage sur métier chaines son! 
fixés comine suit: 

Jusqu'à 21 métiers inclusivement: 
minimum 360. 

De 25 à 60 métiers exclusivement: cocf, 
cient minimum 420, 

A partir de 60 métiers: coeflicient min rmum 
500. 

Art. 3. — Les métiers travaillant en douhl 
équipe sous la responsabilité du même chef 
de fabrication compteront pour deux. 

Les métiers travaillant en triple équipe 
sous la responsabilité du même chef de fabris 
cation compteront pour trois. 

Si ces équipes ont fonclionné six mois a 
moins dans l’année, la majoration préiue ch 
dessus sera comptée pendant toute l'année, 
Dans le cas contraire, elle sera comptée mois 
par mois. 

Les dispositions du présent article ne «4 
cumulent pas avec la majoration de 20 p. 10q 
prévue par l’article 2 ($ 1er) de la décisiog 
du 22 décembre 1916 susvisée. Toutefois, lg 
disposition la plus avantageuse pour les ingé 
nieurs et cadres chefs de fabrication serg 
appliquée. 

Art. 4. — Les métiers chaînes travaillant A 
de 500 rangées minute (cinq cents) feronf 
‘objet d'accords spéiaux. 

Arf. 5, — Le directeur général du travail et 
de la main-d'œuvre est chargé de l'application 
de la présente décision, qui sera publiée an 
Journal ofjiciel de Ja République française. 


Fait à Paris, le 15 mai 1917. 
Pour le ministre et par dézalion® 
Le directeur du cabinet, 
FERNAND SAMSON. 


MINISTÈRE DU COMMERCE, 
DE LA RECONSTRUCTION 
ET DE L'URBANISME 


Port d'armes. 


Le ministre de la reconstruction et de 
l'urbanisme et le ministre de l’intérieur, 

. Vu l’article 20 du décret-loi du 48 avril 19% 
fixant le régime des matériels de guerre, 
armes et munitions; 

Vu les décrels d'application du 14 août 1909, 

Arrètent: 

Art, 4er. — Est autorisé à porter, dans 
l'exercice €t à l'occasion de ses fonctions, 
une arme des première ($$ der et 2), qua- 
trième ou sixième catégores, tedes que les 
définit l'article 1e du décret du 1% août 199 
ps en application du décret du 48 avril 199 
ixant le régime des matfriels de guerre, 
armes et munitions, M. Fournier (René), 
sous-chef de section, régisseur d’avances pour 
le payement des dépenses relatives aux opé- 
ralions de déminage dans le département de 
la Loire-Inférieure. 

Art. 2. — Le directeur général de la sûreté 
nationa'e et le directeur de l'administration 
générale du ministère de la reconstruction et 
de l'urbanisme sont chargés, chacun en ca 
qui le concerne, de l'exéculion du présent 
arrété. 

Fait à Paris, le 8 mars 1947. 

Le ministre de la reconstruction 
et de l'urbanisme, 


Pour le ministre et par délégation! 
Le directeur du cabinet, 
PIERRE LE QUEINEC, 
Le ministre de l’intérieur, 
ÉDOUARD DEPREUX. 
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MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DES ARTS 
ET DES LETTRES 


Transfert et dévolution des biens 
de la société « Le Journal de Brou ». 


Le ministre de la jeunesse, des arts et des 
{etires, 

Vu la loi no 46-99 du 11 mai 1%4G portant 
transfert et dévolution des biens et éléments 
d'actif d’entreprises de presse et d’informa- 

Vu le décret du 142 mai 1947 faisant appli- 
cation de da hi susvisée à la société « Le 
Journal de Brou »; 

Vu le décret n° 47-627 du 5 avril {M7 por- 
tant délégation d'atiribulions, 


Arrête: 


Art, 4e, — En application des articles 3 et 9 
de la loi du 41 mai 195% et en application du 
décret du 12 mai 1947, sont compris dans le 
transfert à l'Elat et la dévolution à la Société 
nailionale des entreprises de presse les biens, 
éléments d’actif, droits et obligations ci-après 
désignés de 1a société « Le Journal de Brou », 
société à responsabilité limitée au capital de 
60.000 F, dont le siège social est à Brou 
(Eure-et-Loir), 45, rue de la République. 

{o Droit au bail d’un immeuhle sis à Brou 
(Eure-et-Loir), 415, rue de la République, à 
usage d'imprimerie et de publication de jour- 
naux, êt avec lui toutes installations indus- 
trielles d'imprimerie, matériel fixe et roukant, 
d'outillage, notamment rolatives et presses, 
clicheries, fondeuses, machines à composer, 
caractères, apprivisionnements, fournitures 
et stocks se trouvant dans ledit immeuble, 
ainsi que le matériel, les archives, le mobi- 
lier de bureau y existant; 

20 Le matériel automobile et tous véhi- 
cuies en général appartenant à ladite société, 
ainsi que tous matériels, machines, outillages, 
approvisionnements, archives, mobilier de 
ndite société qui auraient été transférés dans 
un autre. local; 

39 Les espèces en caisses, soldes créditeurs 
de banque et de chèques postaux, créances, 
cautionnements, ditres, valeurs et participa- 
tions {els qu'ils résultent des livres comp- 
labies de ladite s2ciété au four d'entrée en 
vigueur de la loi du 41 mai 49%: 

âo Et tous autres éléments du fonds de 
commerce inscrit au registre du commerce 
de Chartres sous le n° 3157. 


.Art, 2, — Le présent arrété sera publié au 
Journal officiel de la République francaise et 
fera l'objet des mesures de publicité pres- 
‘rites par les articles 34 et % de la loi 
susvisée. 


Fait à Paris, le 20 mai 1947. 


PIERRE BOURDAN. 
—+e+— 


Transfert et dévolution des biens de la société 
« Le Phare de Calais et du Pas-de-Calais ». 


Le ministre de la jeunesse, des arts et des 
lettres, 


Vu la loi no 46-994 du 41 mai 1946 portant 
transfert et dévolution des biens et éléments 
actif d'entreprises de presse et d’informa- 
ion; 

. Vu le décret du 42 mai 1947 faisant applica-. 
tion de la loi susvisée à la société « Le Phare 
de Calais et du Pas-de-Calais »; 

Vu le décret no 47-627 du 5 avril 1917 portant 
délégation d’attribulions, 


Arrête: 


Art. 4er, — En applicalion des articles 3 et 9 
de la loi du 41 mai 1946 et en application du 
décret &u 12 mai 1943, sont compris dans le 
transfert à l'Etat et la dévolution à la Société 
nationale des entreprises de presse, les biens, 


éléments d’actif, droits et obligations ci-après 
désignés de la société « Le Phare de Calais et 
du Pas-de-Calais », société anonyme à respon- 
sabilité limitée au capital de 500.000 F, dont 
le siège social est à Calais, 3 et 5, rue du Four- 
à-Chaux : 

\ 4° Droit au bail d'un immeuble sis 3 et 5, 
rue du Four-à-Chaux, à Calais, à usage d’im 
primerie et de bureaux, et avec Jui Loutes ins 
tallations industrielles d'imprimerie, matériel 
fixe et roulant, l'outillage, notarmment rotaii- 
ves et presses, clicheries, fondeuses, machi- 
nes à composer, Caractères, approvisionne- 
ments, fournitures et stocks se trouvant dans 
ledit immeuble, ainsi que le matériel, les ar- 
chives, le mobilier de bureau y existant; 

20 Le matériel automobile et fous véhicules 
en général appartenant à ladite société, ainsi 
que tous matériels, machines, outillages, ap- 
provisionnements, archives, mobilier de ladite 
société qui auraient été transférés dans un 
autre local; 

39° Les espèces en caisse, soldes créditeurs 
de banque et de chèques poslaux, créances, 
cautionnements, titres, valeurs et participa- 
tions tels qu’ils résultent des livres comptables 
de ladite société au jour d'entrée en vigueur 
de la loi du 11 mai 196; 

4o Et tous autres éléments du fonds de com- 
merce inscrit au registre du commerce de 
Calais sous le n° 7226, 


Art. 2 — Le présent arrêté sera publié au 
Journal officiel de la République française et 
fera l'objet des mesures de publicité prescrites 
par les articles 34 et 25 de la loi susvisée. 

Fait à Paris, le 20 mai 1947. 


PIERRE BOURDAN. 


INFORMATIONS PARLEMENTAIRES 


ASSEMBLÉE NATIONALE 


ANNÉE 1947 


Ordre du jour du vendredi 23 mai 1947. 


A quinze heures. — SÉA\CE PUBLIQUE 
1. — Suite de la vérification des pouvoirs: 
Territoire de Ja Mauritanie. (M. Leenha-dt, 
rapporteur.) 


2. — Réponses des ministres aux dix ques- 
tions orales suivantes: 


4o M. Bergeret demande à M. le ministre de 
l'économie nationale: 14° quelles mesures il 
compte prendre pour la conservation du ma- 
tériel des surplus alliés, pris en charge par la 
Société nalionale de vente des surplus, et 
l’organisalion plus rationnelle des dépôts; 
20 si le rythme des ventes ne pourrait être 
accéléré et s’il n’y aurait pas lieu de modifier 
les méthodes actuellement employées, afin de 
mettre rapidement une grande masse de ma- 
tériel sur le marché; 3° quelles sont les parts 
respectives dudit matériel attribuées à la mé- 
tropole, à l'Afrique du Nord, aux territoires 
d'outre-mer et à l'exportation; 


90 M. Louis Sicfridt demande à M. le mi- 
nistre du travail et de la sécurité sociale s'il 
est en mesure de faire connaître, au moins 
approximativement, l'importance de l'écono- 
mie de gestion qu'il compte réaliser du fait 
de la substitution du système de la répartition 
au système de la capilalisalion en matière 
d’assurance-vieillesse; 


30 M. Waldeck Rochet expose à M. le minis- 
tre des finances que, dans de nombreux dé- 
partements, les commissions départementales 
des impôts directs, chargées de déterminer 
l'impôt sur le bénéfice de l’exploltation agri- 
cok, ont manifestement outrepassé la volonté 
du législateur en dépassant parfois très large- 
ment les taux d'augmentation fixés par la loi 
de finances du 22 décembre 1916, et lui de- 
mar-le s’il n'envisage pas de donner aux re- 


présentanis de l’administralion qui font pan 
la ! 


ue de 14 commis: lrale des d! 
reelives tendant à reviser Jes déci qui 
comportent des augmentations aibu qui 
contrairement à toute logique, frappent géné 
ralement plus lourdement es exploitat 
agricoles familiales qu jes grandes piolia- 
ions de type capitaliste; 


Mme Germaine Degrond demande M. 
président du conseil des sminisires 


Poe 
tique le haut commissaire aux vivi nlend 
suivre vis-à-vis des restaurants 0 ix don 
le but est d'assurer la subsistance quolidienn 
des plus infortunés et qui sont n de 
disparaiire si l'aide des pouvoirs publics ] 


1 
ieur apporice au plus 


59 M, André Morice demande À M. le minis. 
tre 


des finances s'il est en mesure d Contre 
mer que Je barème B concernant les retraités 
proporlionnels est définilivement aboli, 


Co M. Desjardins demande À M. le ministra 


de la produclion industrielle quand l'avis de 
la commission des qualre hauts fonction. 
naires, instituée pour examiner la régularité 
des comptes et la gestion du conil d’'admis 
histralion des Charbonnages de France, sera 


publié : 


7° M. Louis Siefridt demande à M. le mi-< 
nistre des anciens combattants el victimes da 
la guerre s'il est en mesure de faire connailra 
exactement les chiffres de nos pertes de 
guerre, notamment en ce qui cencerne les 
fusiliés et les victimes des hamhardements et, 
dans la négative, quelles sont les raisons qui 
expliquent l'ignorance dans laquelle se trouve 
encore son administration à çct égard; 


8o M. Pierre Fayet demande à M. le ministre 
des finances les raisons pour lesquelles les 
services du ministère des finances n'ont pad 
encore adressé au trésorie: payeur de J'Algé- 
rie Ja circulaire d'application du décret 
n° 46-1645 du 16 juillet 1916 portant à 200 p. 10 
à compiler du 15 avril 195 le supplémenf 
temporaire augmentant Je principal de la pen: 
sion des anciens militaires et marins musul 
mans de l’Afrique du Nord; 


9o M. Marcel Servin demande à M le mt 
nist'e des travaux publics et des transports 
les mesures qu'il comp'e prendre ri mettre 
rapidement en service des autorails ou lrains 
de voyageurs entre Vesoul et Dijon, par Gray; 


400 M. Lalle demande à M. le ministre de 
l’agricullure: 1° quel est le tonnage monnaie 
matière attribué à l'agriculture au cours du 
présent trimestre et quelles sont les prévisions 
en co domaine; 2° quel est le pourcen!age 
monnaie matière atlribué à l'agricu:lure par 
rapport aux ressources générales; 3° s'il envi. 
sage de rend’e la liberté pour la comimercig- 
Hsation de certains articles que ui- 
seurs par exemple. 


3 — Discussion de l'interpellalion de 
M. Grenier sur la non application par les ser- 
vices du ministère de la jeunesse, des arts et 
des lettres de la loi du 11 mai 14946, portant 
dévolution des biens des entreprises de presse, 
les incidents graves qui en résultent, notam- 
ment es menaces d'expulsion qui pèsent sur 
de nomb-eux journaux de la résistance et, en 
conséquence, sur les mesures que le ministre 
compte prendre pour prononcer immédiate 
ment la dévolution des biens des entreprises 
visées par la loi du 11 mai 196. 


4. — Discussion des conclusions du rapponñ 
du 4 bureau sur les opérations électorales du 
département de la Guyane. (Mme LDegrond, 
rapporteur.) 


Séance du vendredi 23 mai 1947, 


Des billets 


ortant la date dudit jour 4 
valables pour 


a journée, comprennell: 


Galeries. — Depuis M. Bouhey, jusques et y 
compris M. Brault. 


Tribunes. — Depuis M. Brusset, jusques et y 
compris M. Caron. 
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Liste des projets, propositions ou rapports 
m.s en detribution le ventredi 23 mai 1947. 


Proposition de résolution 
le A Genest tendant à inviter le Gou 
vernement à augmenter la rallion de 


tabas, 

Ne 1279 Proposilion de loi de M. Minfoz 
relative à l'organisation de la profession 
d'architecte, 

No 12% , Proposition de résolution de 
M. Louis Michaud relative aux marirs 
pécheurs des côtes de Yendée, du Mor- 
bil n et du Finistère victimes de la 
termpète des 3 et & avril 1947. 

MN 0, - l'roposition de loi de M. Deixonne 
iendant à indemniser les vignerons de 
Vieux (Tarn). 

Ne 109 Proposition de loi de M. Boisdon 
relative à la composilion æ€t l'éleclion 


de l'as-cmblée de l'Union française 


Ne 1299 Rapport, par M. Mazuez, sur la 
proposition de loi conuveruant les sance 
lions professionnelles infligées à certains 
pralicæns, 

No 135% — Avis de M. Courant sur les propo- 


Sitions de lof relatives à la représenta- 
tion des sinistrés. 


No 1560, — Rapport, par M. Pierre Monlel, sur 
je projet de loi relatif à la nomination 
dans 11 réserve de l'armée de mer des 
officiers auxiliaires ainsi que des aff 
ciers et non-officiers détenteurs d'un 
rude à titre temporaire. 

Ne 4382 (11, — Projet de loi approuvant un 
contrat entre le gouvernement francais 
et la Banque internalionale pour la re- 
construction et le développement. 


Ne 1392 — Projet de lol attribuant au mi- 
histre des anciens combatiants et vic- 
times; de la guerre un contingent excenp- 
tonne! de distinctions dans l'ordre de la 
Légion d'honneur. 

Neo 199%. — Proposition de résolution de 
M. Delcos relative anx pouvoirs de la 
chargée d'enquêter sur les 
probièmes du vin, 


Ne 1995. — Rapport, par M. Zunino, sur la 
oroposilion de résolution relative à la 
ourniture des engrais aux propriétaires 
des terres de l'Est dépossédés par appli- 
Calion du système de cullure allemand 
dénommé W. 0. L. 


Ne 1396. — Rapport, par M. Louis Marin, sur 
Ja proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à ne pas aug- 
mener les droits universitaires. 


Ne 1406. — Projet de lot relalif au taux de 
compétence de diverses juridictions en 
Algérie. 


Ne 1407. — Projet de loi relatif au rétablisse- 
ment des syndicats de vétérinaires. 


Ne 1408 Projet de loi relatif À l'institution 
d'un ordre national des vétérinaires. 


Ne 1409. — Projet de loi instituant une taxe 
forfaitaire Eu de 12,50 p. 100 sur 
les stocks de rebut vendus par les auto- 
rités alliées en Algérie. 


Ne 1414. — Rapport, par M. Emile Lambert, 
sur la proposition de loi modifiant l'ar- 
ticle %3 de la loi du 29 décembre 1942 
(revision des pensions abusives), 


Ne 1415. — Rapport, par M. Emile Lambert, 
sur la proposition de loi modiflant les 
articles 25 et 25 de la loi du 29 détem- 
bre 1912 (revision des pensions abusi- 
ves). 


Ne {atc. Rapport, par M. Emile Lambert, 
sur le projet de loi autorisant le Prési- 
dent Ge la République à ratifier la 
convention relative au payement des 
pensions aux victimes de la guerre, con 
clue le 11 février 1947 entre la France 
et la l'ologne, 

(1) Nora. — Ce document a été mis à la 
disposition de Mmes et MM. les députés le 

jeudi 22 mai 1947. 


Commission chargée d'enquêter sur les évé- 
nements survenus en France de 1933 
à 1945. 


Séance du mercredi 1 mai 1941. 
MEMBDES PARLEMEXTAIRES 


Présents. — MM. Beauquier, Binot, Boisdon, 
Capitant (René), C'emenceau (Michel), Coffin, 
bhers, Edgar Faure, Godin, Gosset, Gr maud, 
Guesdon, Halbout, Hutin-Desgrèes, Jaquet, 
Laniel (Joseh), Marin MaZuez, 
layer, Mutter (André), Paewski, Pinay, Serre, 
Violleite (Maurice). 


Commission des finances. 


Séance du jeudi 2 mai 1917. 


Présents. — MM. Pierre Abelin, Auguste 
Allonneau, Albert Aubrv, Gaston Auguet, 
Charles Barangé, Robert Jean Bloc- 
quaux, Maurice RBourgès-Maunourv, Maurice 
Brillouet, Robert Buron, Georges Cogniot, Jo- 
seph Denais Jarques Dueclas, Mare Dupuy, 
Pierre Gabeïle, Félix Garcia, Giles Gozand, 
Jacques Grésa, André Guil'ant, Jean-Moreau, 
René Lamns, Joseph Laniel, Max Lejeune, 
Maurice-Petsche, René Mayer, Pierre Meunier, 
Bernard Paum'er, Christian Pineau, Arthur 
Rainette, Pau! Reynaud, Pierre Schneiter, Lio- 
nel de Tinguy, Auguste Tourtaud, Pierre 
Truffaut, Maurice Violette. 

Ereusés, — M. Joannès Dupraz, M. Roger 
Dusseaulx, 

Suppléants. — Mme PRose 
M. Raymond Guyot), M. 
M. Pierre Mendès-France). 

Assislaient en outre à la séance. — M, René 
Charpentier, déégus de la commission de 
l’agriculture, M. Bourret, délégué de la com- 
mission des moyens de communication. 


Guérin (de 
Gaillard (de 


Commission de la presse. 


Séance du jeudi 22 mai 1947. 


Pésents. — MM. Angeletti, Astier de La 
Vigerie (d')}, Baylet, Bichet, Bouhey, Brusset, 
Chaban-Delmas (Général), Chambrun (de), 
Chastellain, Chevallier (Louis) (Indre), Coste- 
Floret (Alfred) (Haute-Garonne), Pefferre, 
Félix (Colonel), Grenier (Fernand), Jouve (Gé- 
raud)}, Charles Lussy, Mont, Pierrard, Temple, 
Thuillier, Védrines, Vendroux, Verneyras, 
Wagner. 

Ercusés. — MM. Noël, Tinaud. 


Commission du ravitaillement. 


Séance du jeudi 22 mai 1947. 


Présents. — MM. André, Asseray, Baurens, 
Cerclier, Charpentier, Mmes Darras, Degrond, 
M. Denis (André) (Dordogne), Mme Douteau, 
MM. Dumet (Jean-Louis), Duprat (Gérard), 
Mlie Dupuis (José) (Seine), M. Farinez, Mme 
Galicier, MM. Garavel, Genest, Mme Ginollin, 
MM. Gros, Halbout, Juge, Kir, Lecacheux, 
Mauroux, Michelet, Minjoz, Mouchet, Mlle Pré- 
vert, MM. Schauffler, Thamier, Triboulet, 
Vée, Wolf. 

Suppléant. — M. Poirot (de M. Durroux). 


Commission du suffrage universel, 
du règiement et des pétitions. 


Séance du jeudi 22 mai 1947. 


Présents. — MM. Badiou, Bardoux (Jacques), 
Barrachin, Benchennouf, Boisdon, Bonnefous 
(Edouard), Cayeux (Jean), Coty (René), 


Defos du Rau, Delachenal, Demmusois, Djemaa 
breyfus-Schmidt, Fagon (Yves), Girard, Andr 
Mercier (Oisc)}, Péron (Yves), Mme Peyrole; 
Rigal (Eugène) (Seine), Pierre Villon. 


Ercusés. —'MM. Paul Bastid, Frédére 
Dupont. 
Suppléants. — MM. Finet (de M. Maur 


Guérin), Leenhardt (de M. Charles Lus y 
Fauvel (de M. Marc-Sangnier). 


Commission du travail 
et de la sécurité sociale. 


Séance du jeudi 22 mai 1917. 


Présents. — MM. Asseray, Besset, Bisso!, 
Bonnet, Capitant (René), Carlier (Gibert) 
(Seine-et-Oise), Chassainz, Delachenal, Denis 
(Alphonse) (Haute-Vienne), Doutrellot, Du. 
quesne, Fayet, Gau, Gazier, Joubert, La 
brosse, Lavergne, Mme jefebvré (Francine) 
(Seine), MM. Mazier, Moisan, Morite, Mus- 
meaux, Noë! (Marcel) (Aube), Paul (Gabriel) 
(Finistère), Mlle Prévert, MM. Renard, Segeile, 
Mme Vermeersch, M. Viatte. 

Exrcusé. — M. Costes. 


Suppléants. — MM. Sigrist (de M. Meck), 
Cayol (de M. Bacon), Deshors (de M. Guy 
Petit}, Le Guilleoux (de M. Beugniez). 


Convocations de commissions, 


La commission des pus se réunira 14 
vendredi 23 mai 1947, à quatorze heures trente 
(local de la commission n° 206): 

Examen d’un projet de loi portant attribu- 


tion d’un contingent exceptionnel de déco- 
rations de la Légion d'honneur. 


La commission du ravitaillement se réunir 
le vendredi 23 mai 1947, à dix heures trente 
docal de la commission no 232): 


Exposé de M. Pierre André sur le problème 
des subventions pour le blé, 


Annulation de convocation de commission. 


La séance de la commission des finances, 
aui avait été prévue pour le vendredi 23 maf 
1947, à dix heures, est annuée. 


Réunions de commissions 
du vendredi 923 mai 1947. 


Commission des affaires étrangères, à dit 
heures. — Local n° 2:55. 

Commission de comptabilité, à quatorze 
heures trente, — Local de la commission, 


Commission des finances, à dix heures. — 
Local de la commission. 


Sous-<emmission de la commission des 
finan'es (surplus américains), à quatorze 
heures trente. — Local de la commission. 


Sous-commission de la commission de 14 
justice et législation (loyers), à quinze heu- 
res. — Local no 2%. 

Commission de la marine marchande ef 
des à neuf heures trente. — Local 
no 


Commission des pensions, à quatorze heu 
res trente. — Local ne 206 


Commission du ravitaillement, à dix heures 
trente, — Local no 232, 

Commission d'enquête (immunités parle- 
mentaires), à qualorze heures. — Local du 
2e bureau. 


Huitième bureau, à quatorze heures. — Lo- 
Cal du Se bureau, 


Septième bureau, à qüatorze heures quinze. 
— Local du 7% bureau. 
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CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE 


ANXÉE 1947 


Ordre du jour du jeudi 29 mai 1947. 


A quinze heures trente. — SLANCE LURMIQUE 


4. — Discussion de propasition de lai, 
adoptée par l’Assemblée nationale, après dé- 
ciaration d'urgence, tendant à proroger d'un 
mois le délai accordé pour dénoncer le for- 
{ait en matière d'impôt sur les bénéfices agri- 
coles au tilre de l'année 1947, (Nos 255, année 
4017, — M. N..., rapporteur: et no année 
4917. — Avis de la commission de l'agri- 
culture, — M. N..., rapporteur.) 

2. — Nomination d'un membre de la com- 
mission consultative des pensions. 

3, — Nomination de deux membres de la 
commission chargée d'étudier les modidca- 
tions à apporter à la loi du 22 mai 196 por- 
tnt généralisation de la sécurité sociale, 

4. — Nomination de membres de commis- 
gions générales. 

5. — Discussion de la proposition de réso- 
lution de M. Teyssandier tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre des mesures im- 
médiates pour assurer d'une façon plus équi- 
table l'attribution du gime alimentaire 
n° JI dit « lacto-végétarien ». (Nos 121 et 239, 
année 1947. — M. Teyssandier, rapporteur.) 

6. — Discussion de la proposition de réso- 
fulion de M. Teyssandier et des membres de 
la commission de la famille, de la popula- 
tion et de la santé publique, tendant à in- 
viter le Gouvernement à accorder le bénéfice 
du régime n° 4 à tous les malades dont les 
lésions conétaiées, tant externes qu'internes, 
auront été confirmées par la c'inique, le labo- 
ratoire ou Ja radiographie être indiscutah!e- 
ment de nature tubereulense. (Nos 146 et 210, 
ünnée 1947, — M, Teyssandier, rapporteur.) 

7. — Discussion de la proposition de résolu- 
tion de MM, Casparv, Dorey et les membres 
d1 groupe du mouvement républicain popu- 
jaire, tendant à inviter Je Gouvernement à 
prendre toutes dispositions pour accorder aux 
mon-producteurs des campagnes le même ra- 
vitaillement qu’aux habitanis des cités ur- 
baines. (Nos 55 et 2R, année 1947. — M. Aus- 
se), rapporteur.) 

8. — Discussion de la proposition de résolu- 
tion de M. Ousmane Soce et de ses collègues 
du groupe socialiste S. F. I. O., tendant à in- 
viter le Gouvernement à ordonner l'ouverture 
au lycée de Dakar d’une classe supérieure 
préparatoire aux grandes écoles de la métro- 
pole, (Nos 136 et 236, année 1947, — M. Ous- 
mane Soce, rapporteur.) 

9. — Discussion de la proposition de réso- 
lution de M. Jullien tendant à inviter le Gou- 
vernement à étudier la possibilité, pour les 
retraités de l’armée remplissant certaines 
condinons, de racheter leur retraile par un 
versement unique en €apital. (Nos 4114 et 229, 
année 1957. — M. Jullien, rapporteur; et 
no , année 1917. — Avis de la commission 
des finances. — M. N.…., rapporteur.) 

10. — Discussion de la proposition de loi, 
adoptée par l’Assemblée nationale, tendant à 
abroger la réglementation de Vichy relative 
à la vente et à l'achat des véhicules d’occa- 
sion. (Nos 162 et 246, année 1947. — M, Novat, 
rapporteur.) 

11. — Discussion du projet de loi, adpté 
par J'Assemblée nationale, abrogrant des 
textes sur le statut provisoire de l’adminis- 
tration préfectorale, (Nos 461 et 215, année 
497. — M. Sarrien, rapporteur.) 


L 


Les billets portant la date dudit jour et 
ÿälables pour Ja journée comprennent: 


der étage. — Depuis M. de Menditte, jusques 
et y compris M. Naime. 


Tribunes, — Depuis M. Nicod, jusques et 
Y compris M. Rehault, 


Modification aux listes électorales 
des membres des groupes politiques, 


GROUPE 
3 membres 


COMMUXISTE 
au lieu de 72.) 


Ajouter le nom de Mlle Dubois Hulictte). 


Commission des affaires économiques, 
des douanes et des conventions commerciales. 


Séance.du jeudi 22 mai 


Présents. — MM. Armengaud, Charles-Cros, 
Duclercq (Paul), Gadoin, Gargominy, Le Contel 
(Corentin), Liénard, Merle (Toussaint), Mer- 
met-Guyennet, Novat, Rochercau, Soldani, 
Mlle Trinquier, Mme Vialle, 


1947. 


Ercusés. — MM. Colardeau, Cozzano, De- 
bray, Longchambon, Siaut. 


Commission de 
générale, 
Algérie). 


l'intérieur (administration 
départementale et communale, 


Séance du jeudi 22 mai 1947. 


Présents. — MM. Couteaux, Dumas, Pupie, 
Hamon (Léo), Larribère, Trémintin, général 
Tubert, Vanrullen, Voyant. 


Excusés — MM. Benoit, Borgeaud, Mme De- 
vaud, MM. Doumenc, Dujardin, Mme Eboué, 
MM. Guénin, Hocquard, Marintabouret, Mar- 
rane, Meyer, Poher, Richard, Roagier, Saadane, 
Sablé, Saïah, Sarrien, Verdeille, Vergnole, Vi- 
gnard (Valentin-Pierre). 


Commission des moyens de communication 


et des transports (postes, télegraphes 
et téléphones, chemins de fer, ligres 
aériennes, etc.). 
Séance du jeudi 22 mai 1947. 
Présents. — MM. Baratgin, Benkhelil (Ab- 
esselam), Benoit (Alcid Bocher, Boudet, | 
Royer (Jules), Brunhes (Julien), Buffet 
(Henri), Cardin (René), Cayrou Frédéric, 
Chambriard, Dubois (Célestin), Duhourquet, 
Giauque, Jouve (Paul), Lacaze (Georges), La- 
gerrosse, Masson (Jules), Montgarcon (de), 


révost, Quessot (mène), Rochette, 
Satonnet 


Ercusss. 


Rouel, 


— MM. Denvers. Peschaud, 


Convocation de commission. 


La commission de la France d'outre-mer se 
réunira le mercredi 28 mai 19417, à seize heures 
quarante-cinq (local n° 215): 


I. — Echange de 
M. Serrure concernant 
gascar. 

IT. — Exposé de M, Max André sur les pour- 
parlers franco-victnamiens. 


la situation à 


HI. — Entretien eur les déclarations faites 
r M. le ministre de la France d'outre-mer à 
a dernière réunion de la commissions 


IV. — Questions diveres. 


Réunion du vendredi 23 mai 1947, 


Commission du suffrage universel, du règle- 
ment et des pélitions, à dix heures. — Local 
no 221. 


+ 


AVIS & COMMUNICATIONS 


vues sur l'exposé de | 
Mada- 


Ministère de l'air. 


Avis pour le recrutement direct d'innénieurs 
nidilaires des travaux de l'air. 


Un recrutement destiné à pourvoir seize 
postes d'ingénieur militaire des travaux de 
L'air de Se classe est prévu au ministère da 
l'air, 

Ce recrulement est nmservé aux anciens 
élèves des écoles nationales d'arts et méticrs 
qui obliendront ieur diplôme d'ingén'eur en 
19147. 

La date de clôture des inscriptions est fixée 
au 10 août 1917. 

I sera envoyé un exemplaire de l'arrêté 
Pxant les ondilions de ce recrutement et l'in- 
dication des pièces à produire pour la cons- 
titution des dossiers de candidature, sur 
demande accompagnée de 4,50 F adressée 
au ministère de l'air (direction technique et 
industrielle de l'aéronautique), 26, boulevard 
Victor, à Paris (1%) ou à la direction tech- 


nique Jégionale de l'aéronautique d'Alger, 
21, avenue Gaston-Dourmergue, la Redoute- 
Alger. 


Avis de concours pour le recrutement 
d'ingénieurs miilaires des travaux de l'atr, 


Deux concours pour le recrutement d'ingé- 
hieurs mililaires des travaux de l'air de 
Je classe, sont prévus au ministère de l'air: 

Un concours normal pour le recrutement de 
vingt-deux ingénieurs mililaires des travaux 
de l'air; 

Un concours spécial pour le recrutement de 
cinq ingénieurs militaires des travaux de l'air, 
réservé aux anciens prisonniers, déportés et 
mobilisés, 

Les épreuves d'admissibilité auront lieu à 
Paris, Marseille, Toulouse, Lyon et Alger, les 
1er, 2 et 3 juillet 1947. 

Aucun diplôme n'est exigé des cand 
mais les candidats titulaires de certains di- 


piômes bénélicieront de majoraiions de points, 
Le programme des connaissinces Cxigées 
au concours porte sur les matières enseignées 


dans les écoles nationales d'arts et métiers. 
La date de clôture des inscriptions est flxée 
au 1e juin 1957. 


sera envoyé une brochure contenant Je 
programme détaillé et l'indication des pièces 
à produire, sur demande accompasnéte de 
6,50 F adressée au ministère de l'a direc- 
üon technique et industrielle de l'a alu 
tique), 26, boulevard Victor, à P ({5) ou 
à la dir on technique régionale de l'aéro- 


nautique 
mergue, 


d'Alger, 21 avenue 
la Redoutc-Alser. 


Gaston-Dous 


Avis de concours d'admission à l'emploi 
d'agent technique de l'aéronautique, 


Deux concours pour le recrutement d'agents 
techniques de l'aéronautique sont prévus au 
ministère de l'air: 

Un concours nomal pour le recrutement 
de trentedeux agents techniques de l'aféro- 
nautique ; 

In concours spécial pour le recrutement 
de huit agents techniques de l'aéronautique, 
réservé aux candidats empêchés par suite 
d'événements de guerre. 

Les épreuves d'admissibilité auront lieu les 
8, 9 et 10 juillet 1957 à Armentières (Nord), 


Egletons (Corrèze), Limoges (Haute-Vienne), 
Lyon (Rhône), Nancy (Mewthe-et-Moselle), 


Nantes (Loire-Inférieure), Saint-Ouen (Seine), 
Tarbes (Hautes-Pyrénées), Vierzon (Cher), Voi- 
ron (Isère) dans les locaux des écoles natio- 
nales professionnelles, à Nîmes (Gard) dans 
les locaux du collège techaique et moderne, 
et à Alger. 

Les épreuves d'admission auront lieu à une 
date et dans un centre qui scront fixés ullé- 
rieurement. 

Aucun diplôme n'est exigé des candidats, 
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Le programme des connaissances exigées 
ou concours porte sur les matières enseignées 
dans des écoles nalionales professionnelles. 


La dote de clôture des inscriptions est fixée 
eu 10 juin 1947. 


J1 sera envo 


une brochure contenant le 
détaillé et l'indication des 


pièces 


produire, sur demande accompagnée de 
6,50 F, adresste au ministère de l'air (direc- 


tion 


technique et industrielle de laéronau- 


dique), 26 boulevard Victor, à Paris, et pour 
les candidats résidant en Afrique du Nord, à 
la direction techniqne régionale de l'aéronau- 
fique, 2%, avenue Gaston-Douwmergne, la 


doute, Alger, 


Ministère des finances. 


LOTERIE NATIONALE 


Le ti ize 


de la douzième tranche de la la- 


ferie natiumale 1947 à en ben à Fontenay-le- 
Comte (Vendée), le 21 mai 1947, à 20 heures 99, 


Les numéros se terminant par: 


Les billet 


216.349 
246.239 
085.317 
240.651 
663.137 
155.978 
033.479 
252.268 


52 
LE 


portar 


gagne 


Série A. 


300 fr. 
300 fr. 
300 fr. 
300 fr. 
300 fr. 
300 fr. 
509 fr. 
1.000 fr 
2.000 fr. 
5.000 fr. 
8.000 fr. 
10.000 fr. 
20.000 fr. 
30.900 fr. 
50.000 fr. 
109.000 fr. 
100.000 fr. 
100.000 fr. 
109.000 fr. 


it les numéros: 


Série A. 
nt 290.090 fr. 
220.060 fr. 
250.000 fr. 
206.000 fr. 
309.090 fr. 
300.000 fr. 
300.000 fr. 
409.009 fr. 
409.090 fr, 
400.009 fr. 
660.000 fr. 
GC00.000 fr. 
1.000.090 fr. 
1.000.009 fr. 
3.006.000 fr. 
6.000.000 fr. 


PAYEMENT DES LOTS 


£Eérie B, 
150.000 fr. 
150.000 fr, 
150.000 fr, 
150.000 fr. 
209.000 fr. 
299.000 fr. 
200.000 fr. 
200.000 fr. 
200.600 fr. 
203.000 fr. 
300.000 fr. 
300.000 fr. 
400.000 fr. 
400.060 fr. 
560.900 fr. 

2.000.609 fr. 


(Extrait de l’article 14 du règlement.ÿ 


Les billets gagnants non présentés dans 
un délai de six mois à compter du tirage 


gont annulés (règlement du 1 


avril 14946). 


° Le prochain tirage aura lieu le 28 mai 4947. 


Imprimerie, 34, quai Vollaira, Paris (7e). 


Le Préfet, Directeur des Journaux officiels, 


CASSAGNEATU, 


BANQUE DE FRANCE 


SIÈGE CENTRAL ET SUCCURSALES 


SITUATION HEBDOMADAIRE 


ACTIF 


Encalsse-or (monnales et 
Bon du Trésor négociable (engagement de l'Etat relatif 
au dépôt d'or de la Banque nationale de Belgique)...... : 
Bons du Trésor négociables (souscriptions de lPElat au 
fonds monétaire international et au capital de la banque 
internationale pour Ja reconstruction et le développement). 
Monnaies d'argent, d'aluminium et de 
Comptes courants postaux...... 
Disponibilités à vus à l'étranger 
Avances sur lingotzs et monnaies 
Portefeuille commercial et d'effets publics: PEUT 
Effets escomptés sur Ja France........, 65 
Efets garantis par l'office des céréales 
(loi du 15 août 1926, décret du 29 juil- 
let 1939, loi du 19 mai 4941)........0e 
Effets escomptés sur l'étranger......... 
Effets négnciab'es et autres emplois 
Fffets négociables achetés en France (décret du 17 juin 
Avances à trente jours au maximum sur effets publics à 
échéance déterminée n'excédant pas ans........... 
Bons du Trésor négociables (convention du 41 avril 1946 
approuvée par la foi du 9 mai 
Bons négociables de la caisse autonome d'amortisse:nent 
{conventions des 23 juin 198 et 7 décembre 1931)...... 
Prêts sans intérêts à l'Etat (loi du 9 juin 1857, convention 
du 29 mars 1538, loi du 13 juin 1878 Lg cé lois des 
17 novembre 1397, 29 décembre 1911, 20 décembre 1918 
et % juin 1978, convention du 12 novembre 1958. décret 
du 12 novembre 1938, convention du 27 mars 1947, loi du 
Avances provisoires À l'Etat (convention du 29 septembre 
1958 approuvée par le décret Au 1er septembre 1939, con- 
vention du 29 février 1910 approuvée par le décret du 
29 février 19:30, convention du 9 juin 1940 approuvée par 
le décret du 9 un 4949, convention du juin 41944 
approuvée par la loi du 13 juilet 
Avances provisoires consentics à [l'Etat en vue du paye- 
ment des dépenses d'entretien des troupes allemandes 
d'occupation en France (conventions des 23 août, 29 oc- 
tobre, 12 et 30 décembre 1910, 20 février, 30 avril, 10 mai, 
11 juin, 11 septembre, 27 novembre et 26 décembre 4941; 
lnars, 30 avril, {1 juin, 17 septembre et 19 novem- 
bre 1912, 21 janvier, 31 mars, 8 juillet, 30 septembre, 
16 décembre 1943, 23 mars, 17 mai et 20 juillet 1944). 
Rentes pourvues d'affectations spéciales (loi du 17 mai 
1834, décrets des 27 avril et 2 mai 1848, loi du 9 juin 4857). 
hôtel et mobilier de 


108.026.000 » 


PASSIF 


Capital de la 
Bénéfices en addition au capital (lois des 9 juin 18517 et 
Réserves mobilières légales (lot du 17 mai 1834, décrets des 
27 avril et 2 mai 1848 loi du 9 juin 1857)... ..ssososseoscee 
Engagements à vue: 
Billets au porteur en 
Comptes courants créditeurs: 
Compte courant du Trésor public... 21.558.114 02 
Compte courant de Ia caisse autonome 
d'amortissement  727.490.972 05 
Comptes courants et comptes de dépôts 
Dispositions et autres engagements à 


AU 
14 MAI 1947 


82.816.556.12% 36 
42.000.000.000  » 

» 
8 654.429.000 GG 


276.502 95 
» 


95 


5.002.528.8:9 #2 


50.000 060.000 


55.699.000.600  » 


#26.009.000.000 » 
412.980.750 11 
4.000.000 » 
11.628.465.817 89 


838.738.118.601 29 


AU 
MA 
82.46.5561 % 

14 
12.000.00000 » 

231.886.519 » 
8.768.190.1:2 


216.502 95 
» 


86.905.335.082 


5.002.538.8:9 42 
50.000.000.009 


59.700.099.009 » 


126.000.000.000 
412.980.750 14 
4.000.000 » 
11.660.651.400 73 


942,751.081.993 45 


432.500.009 » 
303.231.154 81 


22.105.750 414 
4.000.000 » 


» 


62.657.295.113 02 


5.134.055.638 32 


152.500.000 
203.291.454 81 


22.105.750 11 
4.000.000 » 


62.795.216.722 19 


5.224.973.96 22 


838.73S.118.604 29 


842.751.081.993 45 


Divers 
TAUX DES OPERATIONS 
merce senian es 

Escompte Ventes 1,3/4 % 

Autres eflets de comme 2,1/4 & 

Avances sur 3,1/8 

Avances à 3 JOUrS. 43/3 % 


EMM, MONICK, 


Certifé conforme aux écritures? 
Le gouverneur de la Banque de France, 


1 
1 


| 
| 
4.249.454.769 73! 4.459,280,883 45 
Série 7.271.088.009 9.651.281000 » 
25.000.000.009 »| 25.000.000.000 
59 490 fr. 
G7 400 fr. 
74 400 fr. 
03 400 fr. 
92 400 fr. 
19 1.006 fr. ns 
32 2.000 fr, 
185 3.000 fr. f 
731 8.000 fr. le 
772 12.000 fr. 
166 15.000 fr. | 
8.978 30.000 fr. an 
1.193 50.000 fr. pi 
7.539 70.000 fr. 
28.748 109.000 fr. 
40.597 109.000 fr. 
93.993 100.000 fr. 
99.633 100.009 fr. 
| 
170.665 
240.550 | 
196.964 | 
27%.513 
| 
| 
| 
+ 
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ANNONCES 


947 LES ANNONCES SONT REÇUES À L'AGENCE HAVAS, 62, RUE DE RICHELIEU, PARIS 
228 2 Compte chèque postal 1.014.00, Paris 

535 44 ET DANS SES SUCCURSALES DES DÉPARTEMENTS 

pi L'Administration et les fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces. 

122 54 


— 11.101 À 44.104 — 14.681 à 44.690 — 14.750 
Liste numérique des chiigations 5 0,0 1939 | à 44.760 — 14.912 À 14.014 — 44,917 — 15.441 


, cortics aux tirages antérieurs à 1947 et non | à 15.449 — 15.447 et 15.448 — 15.685 et 15.686 
082 79 e encore remhoursées. 1° ) et 15. 590 — 19. 166 à 45.768 — 16.231 


18. et 18. 690 — 1. à 19.679 — 19.472 


722 — 785 à 740 — 1.141 à 1.150 — 1.751 | à 419 880, 
à 1.753 — 1.705 À 1.760 — 41.773 à 4.778 — Tirape 1943. 

3.065 3:00 — 3.77 à 8.700 — 4.099 et 4.000 | — 1,000 — et — 
000 » AU CAPITAL DE 20 MILLIONS PE FRANCS 4.402 à 4,11 5 001 5 156 25 159 4. — , Sol à 2. 598 à 3.600 
Eu luuidation par suite de sa nationalisation (loi du | 5,901 à 5.210 — 5.500 — 805 à 5.900 — 4.071 à à — À.679 1.680 — 
009 à & avril 1946 et décret du 21 mai 41940). 6.333 à 6.390 — 6.391 à nu 207 — 620 — 4.792 el 4.793 — 4.797 à 1.800 — 4.929 5.603 
SOCHL : et 6402 — à — 6.58 — | — 507 — 5.00 et — — 
SIÈGE SOCIAL: et 7.056 — hi € 452 — 8.156 à 

&, pu STRASBOURG-XEUDORF | 6.581 — 1.444 à 7430 — 7.221 À 7.27 


781 À 7.788 9. 794 7 1.809 7.931 à 8.158 8.384 à 8.36 et 8,347 


R. C.: Strasbourg B 2: [TR 19 et 7.96 8. 629 t 8.040 0.361 à 9.37 10.310 10.89! et 10,892 

8.49 91 et 8.492 — 304 à 8 10 9.174 10.908 à 10.904) — 410.938 à 10.940 — 10.914 

9.179 — 9.251 à 0.253 — 9.200 — 9.32 — à 10.950 — 11.457 à 11.460 — 11.811 À 11.849 

Septième tirage d'amortissement 9.324 À 9.430 — 9.727 x 9.720 —— 10.086 À 10. 090 | — 11-904 à 14.903 — 11.905 et 11.906 — 12.09 

509 + des obligations 5 0/0 1930 de 1.000 F. 30.562 À 40.564 —- 11 161 — 40.16 à 41.179 | et 22.093 — 12.214 — 12.217 à 12.220 — 13.58 


— 11,949 À 41.950 — 41.925 à 44.090 — 49 170 | — 13.589 — 14.021 à 14.029 — 19.136 à 15.140 

hat Bourse de 12 titres à 412.173 — 42.478 à 12. 180 — 12.486 à 12.888 | — 15. à 15. +60 — 15.544 À 15,947 — 15.149 
Paz au sort des obligations | 12:691 et 42.632 — 13.191 à 13.194 — 13.326 et 15.530 — à 15.700 — 15.913 à 15.920 
de l'es- à porté — 13.703 — 12.74 à 740 — 13.822 à | — 15.901 à 15.960 — 16.293 et 16.291 — 17.801 
4 


3 — 2800 et 12 | à 17.810 — 48.172 À 48.180 — 18.546 à 13.750 
» sur obligations. — 18.661 — 18.064 — 18.007 à 18.669 40.145 
I! a été extrait de la roue les 545 obligations | à 45.473 — 45.775 À 45 477 — 16.691 à 46.64 | €t 19.446. 
dont les nnméros suivent, remboursables à | 46 636 et 46.637 — 16.610 — 16.651 à 46.600 Tirage 1942, 
par! ir du fer avril 1917 à 14000 F net, coupon 16,661 à 46.663 — 16.721 À 16.740 — 46.791 à 
4: ogobre 1947 attaché. à 16.757 — 46.913 et 46.019 — 16.917 — 47.000 | — 49.02 à 49.050. pa 
197 à 200 = 4112.721 à 12.320 = 10 | — 47.975 à 47.977 — 47.979 et 17.980 — 18.846 ” GS 
11 à 915 = 5 112.861 = 18.850 — 19.951 à 19.958 — 19.956 à 49.00 = 
à 920 = 442.871 à 412.878 — 8 | — 19.904 à 10 007, 
1.211 à 1.220 = 40 | 13.320 = À Tirage 1635. SOCIETE RATEAU 
190 14 1.931 à = À 13.35 = 5 6 À 10 — 99 à 40 — 2,042 À 9 044 — 9 047 
100 73 1.731 à 1.740 = 40)13.871 à 13.890 = 40 | 3200 — À 4910 — À CARS -- AU CAPITAL DE 152000.000 DE FRAxCS 
1.96% à 1.968 = 5 à 13.914 = 4 6.434 ot 6.49% — 9.761 à 7.763 — 7. à 7 CET? Stick SOCIAL: A PARIS, 40, RUR DU COLICÉE 
193 45 2.992 = 9143.96 à 13.999 = 4 | 8.01 — 8.057 À 8.069 — 8061 — 004 ct 
2.28 à 2.230 = 3113931 à 12.40 = 10 | 8.065 — 8.522 à 8.524 — 8.508 8.509 
à 2.38 = = 118.896 à 8.829 — 9.251 à 9.235 — 9,341 à 9.049 | Amortissemont d'obligations 4 12 00 ‘930. 
2.388 À 2.390 — 93114.891 à 15.80 = 140 | 0.350 — 9.451 À 9.845 et 
à 2.820 = 40/145.001 à 15.010 = 10 | 9 — 0847 À 40.245 à 40,20 — 
81 = = 11.925 et 41.29% — 11.929 et 41 %%0 — 44.395 |  l'sant de faculté qu'elle s'est réservée 
À 42610 = 1011.20 ct 15.200 2 | — 11,400 — 41-634 — 11.677 41.629 | par rachats en Bourse, à l'arnor- 
5.601 à 5.699 = 9116.051 à 16.060 = 10 | __ 44 493 à 44.227 — 45.500 — 44 à 814 En conséquence, il ne sera pas effectué 6e 
à 6.120 = 10 16.171 à 16.125 = 5 ra 1589 et 14 429 15.265 à 45 270 # 16 au gort en mai 1947. 
À = © | — 16-901 à 16.505 — 16.521 à 16.223 — 16.55 
1.509 et 3.510 = 2116479 et 16.180 = 2 | et 16.526 — 46.229 et 16.520 — 16.596 et 16.587 
374 = 116.241 à 46.250 = 10 | 47 n71 à 47.074 — 17.401 à 17.108 — 17 vec | Liste de rapnel des ebligations 4 1/2 0 0 1930 
32 14 8.461 à 8.465 = 3116.321 et 16.52% = 2 à 17.269 — 27.911 à 17.916 — 17.919 et. 17.919 sorties à des tirages antérieurs et non en- 
8.465 à 8.470 = 616.226 à 16.230 = 9 | — 48 217 à 19.920 — 18 401 48 407 | Core remboursées au 21 mars 1947 
à 4 16.361 à 16.370 = 10 — 49.481 — 19 19.727 19 412 et 19 44 a! 
à 8.920 == 5 146.781 à 16.783 3 — 49 : 561 4° 711 19. à 1, 19 246 à — 672 674 à 680 — 
16 0.041 à 9.030 = 10 | 16.7 = LE — 1.928, et — 1.521 el 522 
à 0.490 = 40/16.981 et 40.92 = Tirage — 1.529 et 53) — 2.001 à 008 — 2.101 — 
43 9.491 à 9.500 = à 16.948 3 2.711 — 2.808 el 869 — 3.088 à 010 — 3.654 
2.534 et 9.535 = 2116.951 À 16.950 = 10 4.051 à 41.055 — 1.106 à 1.110 — 1.271 à | — 3. ” — 9.671 — 2.658 et 679 — 4.012 à 
—— 9,597 à 9.540 = 4147.35 à 47.353 = 3 | 1.280 — 2.163 à 2.167 — 2.611 et 2.612 — | 020 — 5.919 et 320 — 6.61 à 60 — 5.9 
40.0ù -à 40.045 = 5117291 à 47.400 — 40 | 2.616 à 2.620 — 2.653 à 2.660 — 2.841 à 2.850 | à 910 — 7.185 À 189 — 7.673 à 677 — 7.4 
10.461 à 140.170 = 10117.481 à 17.490 = 40 | — 3.030 — 3.322 à 2.320 — 3.391 — 3.394 À | — 8.020 — 9.619 — 9.081 À 690 — 4.746 À 
10.696 = 4147591 à 417.53 — 140 | 3.240 — 3.401 à 3.470 — 4.159 à 4.158 — 4.524 | 75 10.068 à 070 — 40.161 À 170 — 10.264 
10.%5 À 40.770 = 6117.591 À 47.540 — 40 | — 4.526 à 4.530 — 4.662 à 4.667 — 4.950 — | — 10.24 à 268 — 10.616 À 60 — 11.61 à 
11.271 à 41.390 = 40117.651 à 47.630 — 6 | 4.972 à 4.977 — 5.755 à 5.760 — 6.553 à 6.555 | 204 12.490 — 12.601 — 12,606 à 610 — 
e, 11.721 À 41.720 = 40117.981 à 17.990 = 40 | — 6.971 — 8.407 à 8.410 — 8.411 et 8.412 — 1 18. OA — 13.053 à 660 — 13,105 à 109 — 13.128 
12.021 à 12.090 = 10/1821 à 18.250 = 40 | 8.420 — 8.779 et 8.780 — 9.371 à 9.280 — 9.491 | — 13.127 et 128 — 12.021 — 13.623 et 62 
12.061 à 12.06% = 3118.518 à 18.520 — à 9.495 — 9.509 et 9.570 — 10.001 et 10.002 | — 13.626 — 12.698 À 629 — 44.005 — 11.991 
12.068 à 42.070 — 3119.321 à 419.320 — 40 | — 40.578 — 1.15 1 à 11.158 — 411.432 à 91.840 À et 302 — 14.397 À 400 — 14.671 À 676 — 
12104 et 12.402 = 2119.42 à 40.450 — 40 | — 11.551 et 11.552 — 11.781 et 11.782 — 12.323 | 44.069 et 670 — 44.081 à 087 — 15.411 à 420 
En 12.95 à 412.30 — 6 |19.491 = 112 42.229 — 19.507 — 12.510 — 12.761 — 12.967 À — 19.611 à 620 — 15.202 à 900 — 16.161 — 
42.611 à 12.613 = 2149.98 À 19.085 — 5 | À 12.770 — 13.405 — 13.215 à 12.250 — 43.601 À A0 16% à 170 — 46.271 à 290 — 16.680 — 16.741] 
Ê æ 1149.989 et 19.900 = 2 1 à 13.604 — 13.616 à 12.020 — 15.802 à 13.806 à 720 — 16.811 ct 612 — 16.815 à 618 —+ 


1947 
Le 
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081 1! — 47.171 à 179 — 15.058 à 060 à 411.029 »; To ligne, au lieu de: « 11,0% 
et 722 — 18.725 à 730 — 19.83 à 857 — 3.%1 À 3.210 — 8.301 à 8.310 — 9.711 à | tions 6 1,2 0/0 non remboursées, page 458, 
20.078 — 20.081 — 20.461 À 490 — 20.541 À | 9.739 — 10.981 À 10.986 — 10.989 et 10.9% | 2° colonne, supprimer la 4° ligne; 55° ligne” 
650 — 20.805 à 810 — 20.851 à 840 — 20.859 | [44.901 à 14.310 — 15.471 à 15.480 — 16.951 | SUPprimer 10.597 (nov, 36 , Ô1° ligne, an lien 
— 91.702 et 703 — 22.304 et 205 — 23.021 | à 46.960 — 18.961 à 18.270 — 19.244 à 49.944 | de : « 10.858 (nai 42} », lire : « 10.333 
à 02% — 23.027 — 923.090 — 23.91 à 25 (nov. 39) ». 
24.08! et 082 — 94,70 à 70 — | PP 


à 86 — 24.91 "et 


Compagnie Française des Etablissemen's Gaillard 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 25.600.000 F 
SIÈGE SOCIAL : 

53%, AVENUE JEax-MOULIN, BEZIERS 
Registre du commerce : Béziers 56 B. 


5.000 F 


Obligations 0/0 1916. 


Liste des 101 titres sortis au tirage du 28 fé- 
vricr 1947, et remboursables à partir du 
15 juin 1947. 

1.796 à 1.896. 
(Le tableau d'amortissement «a été publié au 

Journal officiel du 2% juillet 1946.) 


PPS 


Société Minière et Métallurgique du Périgord 
SOCIÉTÉ ANONYME 
AU CAPITAL DE 270.000.000 DE FRANCS 


À FUMEL (LOT-ET-GARONNE) 
R. G.: Villeneuve-sur-Lot 631 B. 
Les por:eurs d'obligations 5 0/9 1941, de 


6.000 F nominal, sont avisés que la société, 
usant de ia facuité qu'elle s'est re ser vée lors 
de l'émission, a rachelé en Bou:se les 200 obli- 
salions représentant la première tranche dont 
e rembour sement étail prévu pour le 4er juin 
4917, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu 
de procéder à un tirage, 

(Le tab'eau d'amortissement a été publié 
au « Journal officiel de l'Etat français » du 
2 juin 1941.) 


Caisse nationale d'équipement de l'Eleclricité et du Gaz 
&, pu PARIS 
OBLIGATIONS DE 5.000 F 4 
DE LA 


Société industrielle de transport d'énergie 
électrique. 


1/4 0/0 1913 


Les porteurs d'obligations 4 1/4 0/0 de 
5000 F (émission 1913) de la Société indus- 
trielle de transport d'énergie électrique, so- 
ciété anonyme au capital üe 120 millions de 
francs, dont le siège social est à Paris, 6, rue 
du Faubou'g-Saint-Honoré, en liquidation par 
suile de sa nationalisation (loi du 8 avril 4946 


et décret d'appiicaiion du 21 mai 1916), sont 
informé s que celle dernière usant de la fa- 
culté qu'elle s'est réservée lors de l'émission, 
a procédé par voie de rachaïs en Bourse À 


son amorlissement du 15 août 1937, 
quence, 
sort. 


En consé- 
il ne sera pas effectué de tirage au 


Numéros des obligations restant à rembourser, 
Amortissement 1945. 


807 à S10 — S27 à 820 — 92.671 — 9,716 
à 2.720 — 3.631 — 3.037 à 3.639 — 5.907 
à 6.210 — 5,281 — 5.284 à 5.990 — 5.701 
à 5.701 — 5.706 À 5.710 — 0: 4 à 6.537 — 
à 7.670 — — à 8.120 — 
S.8I1 et 8.812 — À 8. S20 — .541 à 
0.546 — 9,993 À 9 095 — 10.401 À 40. 160 — 
11.101 — 12,661 À 12.664 — 12.668 à 42.67 
— 12.991 à 412.910 — 43.357 à 13.360 — 


13.721 À 43.730 — 11.324 à 14.930 — 11.532 
et 14.833 — 15.951 à 15.993 — 10.301 À 16.303 
— 16.681 — 16.681 à 16.690 — 17.93 à 
17.995 — 17.910 — 18.971 à 18.977 


LA RUCHE MODERNE 


CariTaL: 12.05).000 F 
SIÈGE SOCIAL : 


6 À RUR COULOMMIÈRE, A TROYES 


R. C.: Troyes no 1625, 


Emission de G.000 obligations 4 0/0 1910 
de 5.000 


Numéros des 47 obligations sorties au tirage 
du 2 mai 1947 et formant, avec les obliga- 
tions rachetées en Bourse, la quantité de 
à armmortir Je 1er juillet 1941. 


2.210 à 3.250 


(Le tableau d'amortissement a él publié 
au Journal officiel du 22 janvier 1916.) 


Société LESAFFRE & C° 
SOCIÉTÉ EX COMMANDITE PAR ACTIONS 
AU CAPITAL DE QUATRE MILLIONS DE FRANCS 
SIÈGE SOCIAL: 44, RUE ETIENNE-ManCEz, PARIS 
Registre du commerce: Sene, n° 28182 B. 


Avis aux porteurs d'obligations 4 Q/Q 
de 20.000 192. 


Tirage au sort annuel ces obligations 
amortiies le 10 juin 1947. 


Usant de la faculté qui lui a été réservée 
lors de l'émission de ses obligations 4 0/0 de 
2.000 F 1915, la société Lesaître et C° à ra- 
cheté en Bourse le nombre d'obligatons né- 
cessaires pour épu ser la totalité de l'annuité 
prévue pour le service de l'intérêt et de l'amor- 
tissement de l'emprunt au 10 juin 1417, soit 
120 obligations de 2.00 F chacune. 

En conséquence, il ne scra pas effectué de 
tirage au sort, 


Les amortssements antérieurs ont ef- 
feclués par voie de rachat en Bourse, 


PPPPPPPPPP 


Société Française d'Héraclée 


Rectificatif au Journal officiel du 10 mai 
1947: page 43%97, Obligations 7 0,0 non rem- 
boursées, 2% colonne, 29e ligne, au lieu de: 
« we », lire: « 4.284 »; 4le ligne, au lieu 
de: « 4.489 et 4.490 », lire: « 4.489 et 4.490 
(now. 1) * ligne, au lieu de: « 4.818, 
4.816 (mai 12 , lire: « 4.818 (mai 12), 4.810 
(nov. 42) » ve ‘ligne, au lieu de: « 5.045 », 
lire: « ENT »; 73e ligne, au lieu de: « 5.463 », 
lire : « + 163 (nov. 41) »; 83 ligne, au lieu 
de: « 5.661, 5.664 », lire: « 5. 661, 5.664 (mai 
41) »; a6e ligne, au lieu de: « 5,161 », lire: 
« 5.761 {mai 46) ». — 3e colonne, 22 ligne, au 
lieu de: « *6,637 (avec astérisque) », lire: 
« 6,697 (sans astérisque) »; 706 et ie” ligne, 
au lieu de: « 8.106 à 8.110, 8.111 à 8.113, 
8.115 », lire: « 8.106 à 8.110 (nov, 46), &. til 
à 8.113 (mai 46), 8.115 (mai 46) ». — Page 
4358, colonne, ‘ge ligne, au lieu de: « 9,193 
et 9,194 », lire: 9,193 et 9,194 (mai 431 »; 
D8e et 09e ligne, au lieu de: « 10.456, 10.49 », 
lire : « 10,456 à 10.458 »:; 59% et Gûe ligne. au 
lieu de: « 10.496, 10.500 », lire: « 10.49% À 
10,500 »; 62 ligne, au lieu de : « 10.613, 
10.615 », lire: « 10,613 à 10.615 »; 63 ligne, au 
lieu de: « 10.616, 10,619 », lire: « 10.616 à 
10.619 » ; 6e ligne, au lieu de : « 40.78, 
10.730 », lire: « 10.728 à 10.730 »; GGe ligne, 
au lieu de: « 10. 771, 10.773 », lire: « 40. 774 
à 410.773 »: 72e ligne, au lieu de: « 10.921, 
10,923 », lire: « 10.921 à 10,923 »; 72e ligne, 
« 11.018, 11.020 », lire: « 11.018 


au lieu de: 


serret ou 


Demandes d'envoi en possession 
de successions 


Etude de M° Rémy Dubois, docteur en droit, 


avoué à Dotai, 10, rue des Blancs-Mouchons. 
(Extrait prescrit par l'article 770 du code ciyi,) 


Le tribunal civil de première instance de 
Douai, par jugement en date du 23 avril 1947, 
enregistré, rendu sur la requête de Mme A rè- 
da Mulle r, veuve de M. O<car Stamer, dem: 
rant à Douai, 4%, cité Maronnier, a Eonné 
acte à Mme Stamer de sa demande d'envot 
en possession de la surcession de M, Oscar 
Stamer, ajusleur, son époux, décédé à Douai, 
le 23 décembre 1946, sans laisser aucun hiri- 
lier connu au degré succéssible, et, avant de 
faire droit sur ladite demande, à prescr 
l'exécution des formalités de publication vou. 
lues par la loi, 


Pour extrait cerlifif conforme par l'avoue 
soussigné, 
Douai, le 9 mai 1947. 


R. Dusors, 


Demandes de changement de nom ) 


M, Jablon;ki (Robert-Gustave), né À Parta 
(16°), le 29 awril 1909 demeurant à Paris (id, 
150, boulevard de Magenta, dépose une re. 
quête auprès du garde des sceaux, tant en 
son nom personnel qu'au nom de sog fils 
mineur Pierce-Thoinas, né à Chône-Füug 
ries { ‘anton de Genève), le 14 mars 19%1, à 


l'effet subst Uluer à son nom patronymiqu 
de Jablonski celui de nom <0us 
il est connu, et de s'appeler légalement à 


l'avenir Jablon au lieu de Jablonski. 


M, Gaston Kahn, représentant de 
merce, né à Puris (1x), le 
et demeurant à Lille, 56, rue de Béthune, 
dépose une requête auprès du garde des 
sceaux à l'effet de substituer à son nom pa- 
tronvmique celui de Renaud. 


com 
20 janvier 1911, 


M. RobertDonat-Philémon Levi, né à Mar- 
scille, le 19 avril 1917, et demeurant à Mar- 
sei!le! 21, rue Poucel, fils de Raoul - Marc 
Levi et de Victoria-Baptistine Borrely, son 
épouse, demande pour lui et son épouse 
Berthe-Marie- Juliette, née Montserret, et ses 
fils mineurs: Georges-Marie-Jean- Charles Levi, 
né à Marseille, le 4 novembre 1942; Bruno- 
Marie-André-Raoul- Antoine Levi, né à Mar- 
seille, le août 1945, demeurant avec lui, 
issus de son mariage avec Mme Berthe-Marie- 
Juliette Montserret. soit substitué à 
nom patronymi que de Levi, celui de Mon!- 
qu'il plaise au garde des sceaux 
de substituer À ce nom patronymique de 
Levi celui de Levi-Montserret. 


M. Viclor-Valen{In-Eugène Cucu, demeurant 
à Rouen, 2, rue Crevier, né à Amiens, le 6 fé- 
vrier 1M7 , présente une : requête au garde dei 
SCeCAux pour lui et ses quatre enfants mineurs 
Christian-Valentin-Pie rre-Gustave, né à Mont 
d’Aignau, le 2% février 19%8: Roland- Valentin 
Pierre, né À Rouen, le 2 janvier 19%; Marie 
Roce-Valentine Simone, née À Rouen, le 2 no- 
vembre 198: Alain-Valentin- François, né à 
le 42 novembre 1942 À l'effet de suhst - 
tuer À 500 nom Palronymique celui de Su:- 
rois, 


Sion 


en droit 


uCchons. 


de Civil.) 
lance de 
vril 1947, 
ne 
dernen. 
A do: 
d'er vol 
À. 0>car 
Dora L 
un héri- 
Lvant de 
prescrit 
on vou. 


l'avoue 


(951, À 
mique 
leque! 
ent à 


com 
4911, 
hune, 
des 


m pa- 


Mar- 
Mar: 
$on 
pousa 
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[avis DIVERS 


Grande Compagnie des Télégraghes du Hord 


SOCIÉTÉ ANONYME 


SOCIAL: COPENHAGUE 


dIL 


Premiere insertion. 


\fM. les actionnaires sont convoqués en as- 
mblée générale ordinaire pour de 27 juin 


1 


16 
1! + 


4947, à quatorze heures trente, dans 


d ja Bourse, à Copenhague, 
ORDRE DU JOUR 

jo Rapport sur l'exercice 1946; 

so Anprobation des comptes et résalution con 
cernant les bénéfices complables; 

Election au conseil d'administration; 

4 Llection de deux commissaires aux comp- 
tes pour l'exercice en Cours; 

lropositions du conseil d'administration 
portant sur des modifications à apporter 
aux articles 2, 3 et 6 des statuts de la 
sociélé. 

Les actionnaires peuvent prendre communi- 
cation desdites propositions aux bureaux de Ja 
société à Copenhague, à Londres et à Paris, 
dans les quinze jours qui précèdent l’assem- 
biée générale. 

conformément À l'article 18 des statuts, 
\'assemblée générale ne peut délibérer vala. 
biement sur des modifications à apporter aux 
slaluis de IA soriété, que si un quart, au 
moins, du Capital social est représenté à l’as- 
semblée. 

A pariir du 13 juin 1947, l'ordre du jour et 
les comptes vérifiés seront soumis à l'examen 
des actionnaires «ans les (bureaux de la com- 
pagnie, à Copenhague et à Londres, ainsi qu’à 
ia Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris, 
où les cartes d'admission à l'assemblée géné- 
rale seront délivrées. 


MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER 


Avis de tirage d'obligations des emprunts 
Guadeloupe, Martinique, Guyane 5,50 0/0 19%, 
à effectuer au siège social du Comptoir natio- 
nal d'escompte le 42 juin 1947, à partir de 
neuf heures trente. 


Avis de tirage des emprunts de l'Afrique oc- 
Cidentale française et de l'Afrique équatoriale 
française 3,50 0/0 196, à eflecluer au siège 
social de la Banque de l'Afrique occidentale, 
le 47 juin 1917, à partir de noté heures quinze. 


DÉCLARATIONS 
D'ASSOCIATIONS 


Prix des insertions des déclarations d'associations : 5O fr. la ligne 
(Décret Cu 20 novembre 1945, article 4er.) 


ASSOCIATIONS FRANÇAISES 
(Décret du 46 août 1901.) 


22 avril 4947. Déclaration à la préfecture du 
Pas-de-Caïais. ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIFYS 
FRANCS-TIREORS ET PARTISANS FRANÇAIS, section 
des cheminots, But: défense des intérêts des 
membres, des veuves et orphelins, Siège s0- 
‘al: café Bracque, cité des Cheminots, avenue 
de France, Avice 


13 avril 4947. Déclaration à Ja sous-préfecture | 23 avril 194 « 
| de Verdun. SOGIÈTÉ DE CHASSE BE VILLIERS-St | Tarn. Ux'ox a: 
| Meuse, But: protection et conservalion du gi- | L'Écors E 
| bier; réglementation de la cl e. Siège \ \ 
| Cial: café Menflin. Villiers csur-Moeuse. { 
[93 avril 4947. Déclaration à la préfecture ce | £ \ 
| l'Ain, Am DES ANCIENS COM NTS ET Vic- | 
TIMES DES DEUX { | 
| But: unir et défendre 1 int {5 de ! | 
| anciens, combatlan et vi | 
| guerres. Siège social: mairie de Châätillo ’ 
Palud. | \M 
23 avril 1917. Déclaration la préfecture de |: 11 ] 
police. AMICALE DES ET Gui 
DU CANTON DE SAINT-MauR. But: grouper le | nm. } r 
| ginaires de la Dordogne et de la Gir ie, S | er d Ï 
| social: 159, boulevard de la Pie, Saint-Maur 4 es: ( 
| 23 avrii 1917. Déclaration à ja sous-préfi | | 
de Dax. SOclËTÉ pEs courses p'Hessecon. But: | la du 
amélioration de la race chevaline et o q { «| | 
sation de raids et courses hippiques. bres de Noël, gonters 
social: mairie d'Hossegor. S l: café de la Pas ) 
| Garnier à Ne 
24 avril 4947. Déclaration à la sous-préfecture 
de Bressuire. La DraxE pe SaixT-Maumicr-La-Foc- | 2e avril 1957. Déclaration à la 
GEREUSE. But: la. répression du braconnage | de Vire. Sywotcar SINISTRÉS nt 
et le repeuplement en gih'er. Siège social: | ne But: « 
mairie de Saint-Maurice-la-Fougercuse. érêts des si tirée, Siège s 
24 avril 1947. Déclaration à la prélecture du jeill 
Gard. SOGIÉTÉ DU SOU DES ÉCOLES LaÏQues. But: | - 
achat de matériel Scolaire individuel. Siège 29 avril 197. Déclaration À la sou j 
social: école publ que, à Notre-Dame-de-la- de Nérar. Les Joverx QUEYRANX 
Rouvière, tion intellectuelle, morale. a: 
24 avril 1947; Béclarc lion. à la préfecture de | nche-du-Oucvran 
l'Isère. LEs Fils DES L'Iskne. But 
grouper et défendre les intérêts des orphe- | 
lins de guerre. Siège social: Les Fils des tués | =? avril 1937, Déclaration à la prét 
de l'Isère, 41, rue Sermorens, Voiron. SAVOIR. ASSOCIATION DE FAMIT 
24 avril 1947. Déclaration à la préfecture de des familles aupres des pouvoirs pul 
police. pu MEssaGe (coméd'ens des | mairie 
P. T. T.). But: réunir les posliers désireux de 
se cultiver par l'art d'amatiqu?. Siège sociai: | 29 avril 1947. Déclaration à la préi 
39, rue Gabrielle, à Paris. li Savoie, ASSOCIATION DES FAMIHIES 


24 avril 4947. Déclaration à la préfecture de 
police. ENSEMBLE Kaxawaty. Bul: 
ver et développer l'art choral en France 
social: 54, avenue de Wagram, Paris. 


culti- 


25 avril 1947. Déclaralion à la sous-préfecture 
de Saint-Girons. ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPU- 
LAIRE DE SAINT-GIROXS, But: assurer le bon 
fonctionnement des écoles libres de la ville, 
le recrutement et la rémunération des 
maîtres. Siège social: 53, boulevard Frédéric- 
Arnaud, Sa'nl-Girons. 

25 avril 1947. Déclaration à la sous-préfecture 
de Saint-Nazaire. ASSOCIATION AMICALE DES Ax- 
C'ENS MAITRES FT ÉIÈVES DE L'ÉCOLE 
But: entretenir l'amitié entre les 
maitres et élèves. Siège social: école 
| Joseph, à Saint-André-des-Eaux. 


anciens 
Saint- 
préfecture de 
UNION DÉPARTEMENTALE D'ACTION DFS 


25 avril 1947, Déciaration à la 
Ja Vendée. 


CLASSES MOYENNES DE LA VENDÉE. But: étude ct 
défense des intérôts généraux de ses adhé- 
rents, établissement et maintien des liens 
de confraternité entre tous ses mem- 
bres. Siège social: hôtel de la chambre de 
commerce, 19, rue Hoche, la Roche-sur-Yon. 
25 avril 49:7. Déclaration à la préfecture de Ja 
Gironde. COMITÉ DES ÉTUMANTS EN SCIENCES DE 


Borpraux. But: défendre les intéréls:sco!aires 
et transmettre aux autorités compétentes Îles 
vœux des étudiants, organiser 


ies 


fêtes et les 


| manifestations sportives. Siège cial 

| 20, cours Pasteur, Bordeaux 

195 avril 1947. Déclaration à la sous-préfecture 

de Jonzac. SoCiÉré pes FÊTES SOUBRAN. But: | 
| organisation de ftles avec bals, représenta- 
tions théâtrales, manifestations sportives, con- 


cours de tir, elc. Siège social: mairie de Sou- 


bran. 


25 avril 1947. Déclaration à la sous-préfecture 
| de Saint-Jean-de-Maurienne, UNION VéLoGPépt- 
QUE MAURIENNAISE. But: pralique de l'éducation 
| physique, courses cyclistes, cyclotourisine, pré- 
! paration. militaire. Siège social: hôtel de ville, 
Saint-Jean-de-Maurienne. 


fecturs 
COMMUNE 


t-Pièrre 


DE SAIXT-FRANÇOIS-DE-SALES. But: défi les 
intérêts des familles auprès de POUVOITS PU 
blics. Siège social: mairie de Saint Frariçokgs 
de Sales, 
29 avril 19147. Déclaration À la préfecture du 
Nord. Jeunesse pe Croix-Aot 
dre gnût des exCcrecice de 
per parmi Ja jeunesse Ja sonplese et ou- 
rage. Siège social: école Jules-Ferrv, 
de la Potente, Tourcoin 
- 
29 avril 1947. Déclaration à fecture 
Nord. ASSOCIATION NATIONALE DES MAÎTRES AGRICO« 
LES ET DES MAÎTRESSES D'ENSEIGNEMENT MÉNAGER 
AGRICOLE PUBLICS, But: développer l’enseignes 
ment pastis aire agricole et mé azrivole 
public; sauvegarder les intérêts des men Dre 
Siège social: 45, rue des Vicux-M Lille, 
- 
2) avril 147, Déclaration À la préfecture dé 


FEXSE DU Prco, 


SYNMOAT 
Bul: la 


D'IXITIATIVE 


‘oncepltion et! 


la 


tion de loules mesures propres à aider, favoa 


riséT OÙ Promouvoir 
ioppement €t Ja prospérité du Pecy 
Cial: au domicile de son préside 
Printermps, au Pecq. 


30 avril 
de 


1947, Déclaration à la 


it 


ernent, 


dé 


svop 


POPULAIRE 
Ubre da 


préfecture d 
SOCIÉTÉ 


EMAIRR 


ruvres 4 


soit AUX 


ASSOCIATION D'ÉDUCATI 
DE L'ÉCOLE DE Kut 
de ladite école, Siège social: 
30 avril 1% De iraltion à la 
| Nord. ASSOCIATION D'ENTR'AIDE DE 
RESPONSANILITÉ LIMIT PLIS 
Bul: la création, le dévelopf 
propazalion et Ja gestion de toutes « 
in ns d’intére pnmun pour le 
nes appartenant à quelque titre q 
établissements Lernaire et 
cial: 21, rue du Château, Rouhai: 


30 avril 1947, Déclaration à Ja pré! 


l'Isère, ASSOCIATION 1 


FEMMES FRANÇAISES DE SASSENAGI 
des familles nombreuses, Siège 
met (Armand), Sassenage, 


sière 


4763 
ire du 
ai- 
& 11.088, 
— Obliga. 
Age 1358, 
ligne, 
1re 
10,833 — 
ce 
AT le ja 
ts du 
ipports 
ce 
née 
itives, 
eniants 
siège 
| ture 
Cd 
VSie 
dd 
| 
üe la 
tcrêts 
tre 
| de 
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om 
| | | 
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| 
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ant en | 
Où fils | 
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ses 
Levi, 
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Mar- 
| lui, | 
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BO avril 1947. Déclaralion à la sous-préfecture 
Be GROUVEMENT D'ACHATS OUVRIERS SYN- 
DE SAINI-SYMPHORIEN-DE-LAY ET DE 


æaux, but: procurer à ses adhérents les pro- 
its nécessaires à leur alimentation ainsi que 
l'économie domestique. 


articles visant à 
ièce sorial: rue du 
phorien-de-Lav, 

80 avril 1947. Déclaration à la préfecture de 
A=SOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE 
Sani it: éducation populaire. Siège 
social: rue du AtJuillet, Châteauroux. 


Cinelière, à Saint-Sym- 


80 avr! 1947. Déclaralion à Ja préfecture des 
Bouc AXSOCIATION AMICALE DES 
COMBATTANTS DU MINISTÈRE DE LA HRECONSTRI C- 
KT DE L'URBANISME (A.C.R.U.), section des 
Bo: du-Rhône, But: entr'aide, déiense des 
pntér veuves et orphelins 
des deux guerres, Sid cocial: cité adminis- 
Rrative, lLerre-plei de Bourse, Marscilie. 

_ 


la sous-préfecture 


80 avril 1947. Déclaralion à 


fe ui V'ÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES S0- 
COOPÉRATIVES AGRICOLES DE MEUNÉRIES ET 
DR MUUNEUIES-DOULANGERIES DE LA CHARENTE-MaART- 
léfense des intérèls des groupe- 
pacri adhérent » ège social : oi, avenue 
Garmheila, 


laralion à la 
AGNIE EN SCENE. 


sous-préfecture 
But: pour les 


Mer mai 19017, Déc 
de Meaux, La 


œuvres de la ville dé Meaux. Siège social: 

rue Alfred-Maury, Meaux. 

mai 117. Déclaration a ja sous-préfecture 
e ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE DES 
But: organiser le fonclionnement 

de l'écoe des Morillons, Siège social: école des 

Morillon:, commune Je Perrusson, 

B mai 1937. Déclaration à la préfecture de 

Niort. FEMMES FRANÇAISES DE UHAMP- 


NIERS. défense des intérêts des familles. 
sociai: inairie de C hampden 

mai Dé: laralion à Ja pr "éfeclure de ja 
Les JNRONDELLES, But: féminine 

‘éducation phys'que et sportive. Siège social: 
rue Massez, Courlisols. 


mai Dé prélecture de 


st 


‘laralion à la 


‘Union féminine civique et sociale 
issociation et soc aïe change son 
tre. el de ASSOCIATION FAMILIALE ET SOCIALE 
AHRONDISSEMENT, Siège social: 09, rue de 
Mar: LA ir 
5 mai 1947 Déc laration à la préfecture de po- 


ice, La société de natalion du personnel de 


Chambre des dépulés modifie Ja compos:- 
ion de son bureau, ses staltuis et change son 
itre qui devient: ASSOCIATION SPORTIVE DU PER- 
ONNEL DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE, Siège social: 

rie le l'Un.vt rsiié, Paris. 

mai 1947, Déclaration à la préfecture du 
ASSOCIATION JEANNE-p' ARC. Bul: récréation 
Bt diverlissomont de ses mbre Siège So- 
Rial: 6*, rue du Pelit-Vi , Tourcoing. 
B mai 19::. Déclaration à la préfe ‘ture de Ja 
Meu La But : réclementaiion 
ocale de la chasse et renpeuplement du gi- 
ler. Sièg: cial: 112, rue d'Iaironville, 

Saudru] 
B mai 1917. Néclaralion à la préfecture du 
Cher. CHER DES JEUNESSES 60- 
11 but: transformalion de la société 
il coliccLv ste où commu- 
siège social: 21, rue (Coursarlon, 
1917. Déciaration à la préfecture du 


aider 
des 
travail et, en at- 
inoyens de subsis- 


uell, Sège social : 


PAR LE TRAVAIL. 
es liburés des deux sexes à se pli 
d'existence par le 
procurei 
lus d'a 
sure, Lille. 
Déclaration à la sous-pré’ecture 
ASSOCIATION FAMILIALE RURALE BE 
tovar, But: défense des inlérèts gérné- 
ux des familles, Siège social: chez M. Bex, 
Py, pur Prudhumat, 


G mai 19 
Dismia Er Touum. 


17. Déclaration à la préfecture d'Oran. 
But: diffusion de la langue 


10 mai 1947. Déclaration à la sous-préfecture 
de Vire. FOYER RURAL DE MONTBERTRAND. But: 


arabe, Siège social: boulevard Ouest, Mers-el- | éducation populaire. Siège social: école de 
Ké bir. Montbertrand. 

mai 197. Déclaration à la sous-préfecture mai 1917, Déclaration à la préfecture d'Or. 
de Fiveac. ASSOCIATION FAMILIALE sit RALE res léans. SOCIÉTÉ HIPPIQUE RURALE D'ORLÉANS. Buts 
PUYBRUX. étude et défense des intérêts développer le goût du sport équestre. 
généraux des familles. Siège Social: Chez | éocial: chez le président, 4, rue de la Bascuke, 
M. Sanfourche, président, à Puybrun. à Orléans. 

1 mai 497. Déclaration à la préfecture de 
la LES AMIS DES sPorTs DE | 12 mai 1937. Déclaration à la sous-préfeclurs 
Suntr-AlGxax, But: procurer détente physique | de Bressuire. ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES 
et morale. Siège social: 4, rue Georges-Cle- | pe Tnouars. But: défense et représentation 
menceau, Mont-Saint-Aignan. des intérêts généraux des familles, Siège 
social: 20, rue du Jeu-dePaume, Thouars. 

3 mai 1917. Déclaration à la préfecture de — _ 


Lille. UNION TÉMININE AU SERVICE DE LA FRANCE. 
But: développer les aptitudes à des fonctions 
dans l'armée ou les services civils. Siège So- 


rue Manuel, Lille. 


cial: 99, 
8 mai 1947. Déclaration à la préfecture de la 
Gironde, MARITIME. prati- 
quer les exercices physiques et notamment 
je football-association. Siège social: 1, cours 
Xavier-Arnozan, Bordeaux. 

1947. Déclaration à la préfecture des 
lu-Nord, ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPU- 
LAIRE D'Yrriniac, But: gestion des écoles pri- 
vées, Siège social: école privée des garçons, 
Yfiniae. 


mai 
Côtes 


8 roai 14937. Déclaration à la préfecture de 
police. GROUPEMENT DE BOUCHERIE VOLTAIRE. 
Bul: approvisionnement de la population en 
viande de boucherie, Siège social: 8, rue 
Saint-Sébastien, Paris. 

9 mai 1917. Déclaration à la préfecture des 
liautes-Pyrénées. SOCIÉTÉ DES COURSES DU TROT- 
TING-CLUR vicouols ET Tivour. But: améliora- 
tion de la race chevaline et encouragement 
à l'élevage du cheval. Siège social: mairie 
de Vic Bigorre. 


9 mai 41917. Déclaration à la sous-préfecture 
de Rethel. JEUNESSE RURALE DU RETHÉIOIS. But: 
aider ses adhérents à résoudre les problèmes 
qui se posent dans le milieu rural, assurer 
leur formation humaine, professionnelle et 
sociale et ainsi contribuer au développement 
de l'agriculture, Siège social: chez M. J. Lalle- 
ment, à Wassigny. 


9 mai 1947, 


Déclaralion à la sous-préfecture 
de HRéthune., ASSOCIATION CATHOLIQUE DES CHEFS 
DE FAMILLE D'ANNEQUIN, But: défense des inté- 
rôts géncraux de la famille. Siège social : 
M. Florent, ruc Salengro, Annequin. 
9 mai 1947. 
de Belley, 


Déclaratic on à Ja sous-préfecture 
ASSOCIATION DE FAMILLES INTERPROFES- 


HONNELLE DE Curoz. But: représentalion offi- 
cielle des familles, défense des intérêts mo- 


raux et maléricls. 


à Culoz. 


9 mai 1917, Dée laration à la sous-pré fecture 
de Vienne. Société sportive ÉTOILE SPORTNE 
px GExas, But: destinée à permettre la prali- 
que des sports, Siège social: café Gauthier, 
rue de la République, Genas. 

9 mai 1956. Déclaration à la sous-préfecture 
de Saini-Nazaire., ASSOCIATION FAMILIALE OU- 
NRIÈRE DE  SAINI-MALO-DE-GUERSAC, But: dé- 
fense et représentation des intérêts généraux 
de la famille ouvrière. Siège social: café 
Calhelinais, à Brais, à Saint-Malo-de-Guersac. 
9 mai 1947. Déclaration à la sous-préfecture 
de Béthune, Amicale Vorx pu Non», But:main- 
tenir et resserrer les liens de camaraderie 


siège social: maison Godet, 


entre ses membres, Siège social: café Belle- 

vue, place Charles-de-Gaulle, Oignics. 

9 mai she Déclaration à la sous-préfecture 
» Loc PATRONAGE DE NOTRE-DAME DU SACRÉ- 

CŒUR. éducation morale ect sportive des 
enfants et jeunes filles. Siège social: patro- 
nage Notre-Dame du Sacré-Cœur, 38, rue de 


Balzac, Loches. 


9 mai 1917, Déclaration à la pré fecture de 
police DES POUCIIERS NOGEXTAIS, But: 


achat el tition d'animaux de boucherie. 
Siège 


Marne, 


socia!: 136, Grande-Rue, Nogent-sur- 


13 mai 1947. Déclaration à la préfecture du 
Rhône. Société But: pratique de 
l'éducation physique, formation prémilitaire, 
sports. Siège social: Société du Carbur-Zénith, 
39- 91, chemin Feuillat, Lyon. 


13 mai 1947. Déclaration à la préfecture d’AI- 
ger. JEUNESSE SPORTIVE HALITATION BON MARCHÉ, 
sut: procurer aux enfants de la cité des dis- 
tractions saines et agréables par la pratique 
rationnelle des sports, par l’organisation des 
fêtes et spectacles dans la cité, ainsi que deg 
excursions, Siège social: Premier groupe bäti- 

ment N., habitation bon marché, champ de 
manœuvres, Alger. 


13 mai 1947. à la préfecture d'Il'e- 
et-Vilaine, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES COLLFG- 
TIONNEURS AVANCÉS, But: grouper et favoriser 
les relations entre tous les collectionneurs 
sérieux et avancés de France et de l’Union 
française. Siège social: 37, rue Lavoisier, à 
Rennes. 


13 mai 4947. Déclaration à la préfecture de 
police. MUTUELLE DES BOUCHERS DE BONNEUIL. 
But: achat d'animaux de boucherie et répar- 
tition. Siège social: mairie de Bonneuil. 


13 mai 1917. Déclaration à la préfecture de 
police. GROUPEMENT D'ACHATS D£ DRaNcy. But: 
faciliter l’approvisionnement de la population 
en viande de boucherie par voie d'achats di- 
rects à la production et de répartition entre 
ses adhérents. Siège social: mairie de Drancy. 


1% mai 1947. Déclaration à x sous-préfecture 
de Mostaganem. SPORTIVE MUSULMANE 
L'IrLuLoise. But: la pratique des sports. Siège 
social: route Nationale, à l'Hillil. 


16 mai 1947. Déclaration À la préfecture de 
Maine-et-Loire. Association GROUPEMENT D'F\- 
TR’AIDE DE MATÉRIEL DE CHARCÉ. But: utilisation 
en commun de matériel agricole. Siège social: 
mairie de Charcé. 


16 mai 1947. Déclaration à la préfecture du 
Cher. ASSOCIATION NOTRE-DAME-LA-BLANCHE. But: 
éducation populaire sous toutes ses formes. 
Siège social: 9, rue Molière, Bourges. 


ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES 
(Décret du 416 août 1901.) 
(Décret-loi du 42 avril 1939.) 


11 février 1947. Arrêté du ministre de l'inté- 
rieur (enregistré à la sous-préfecture de Bé- 
thune le 23 avril 1947). JEUNESSE POLONAISE 
GRuNWwaAL», section de Grenay. But: dévelop- 
pement culturel et phy sique de la jeunesse 
polonaise en France et de l'amitié franco-polo- 
naise. Siège social: Franck, Grenay. 


à 


Arrêlé du ministre de l'inté- 


12 mai 41917 


rieur, ASSOCIATION ÉDUCATRICE FRANCO-ITALIENNF. 
But : échange des connaissances artistiques, 


professionnelles, 
entre la France et l'Italie, notamment dans 
le domaine de l'éducation de l'enfance et de 
l'enseignement technique. Siège social : rue 
Casimir-Perier, 4, Paris. 


pédagogiques êt 


Paris. — Imp. des Journaux officiels, 31, quai Voltaire. 
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